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COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACEITES 



Suministros 



CABLES ELEC. Y EQ. P/GENERAR Y 
DISTRIBUIR ELECTRICIDAD 



EDENOR S.A. 

LICITACIÓN N° 5000000359 
CONCURSO PRIVADO N° 00359 
DE ETAPA MÚLTIPLE NACIONAL 
(CON DOBLE SOBRE) - 
LLAMADO NACIONAL 

OBJETO: A108 - Transformadores de Ten- 
sión para 33 kV intemperie. 

Contratación sujeta al Régimen de Compre 
Trabajo Argentino instituido por la Ley N° 25.551 , 
su Decreto Reglamentario N° 1600/02 y demás 
normas complementarias y aclaratorias. 

Monto total estimado de la contratación: 
$ 336.500,00 + IVA. 

Remitirse al sitio Web: www.argentinacom- 
pra.gov.ar. 

e. 02/12/2010 N e 146811/10 v. 03/12/2010 



EDENOR S.A. 

LICITACIÓN N° 5000000360 
CONCURSO PRIVADO N° 00360 
DE ETAPA MÚLTIPLE NACIONAL 
(CON DOBLE SOBRE) - 
LLAMADO NACIONAL 

OBJETO: A108 - Interruptores tripolares p/ 
intemperie, 33kV, 1250A, en vacío. 

Contratación sujeta al Régimen de Compre 
Trabajo Argentino instituido por la Ley N° 25.551 , 
su Decreto Reglamentario N° 1600/02 y demás 
normas complementarias y aclaratorias. 

Monto total estimado de la contratación: 
$816.000,00+ IVA. 

Remitirse al sitio Web: www.argentinacom- 
pra.gov.ar. 

e. 02/12/2010 N e 146800/10 v. 03/12/2010 



SAF 380 - PREFECTURA NAVAL 

ARGENTINA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

DIVISIÓN CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 104/2010 

Expediente N° CUDAP-45800/10 

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE SELEC- 
CIÓN: Adquisición de lubricantes y grasas 
para los Guardacostas. 

Clase: De Etapa Única Nacional. 

Modalidad: Sin Modalidad. 

Costo del pliego: Pesos diez ($ 10,00). 

Retiro de pliegos en el Organismo contra- 
tante: Lugar/Dirección: Edificio Guardacostas 
- Sito en la Av. Eduardo Madero 235 - Dirección 
de Administración Financiera - Departamento 
Adquisiciones - División Contrataciones - 7° 
Piso - Of. 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Te/Fax: 4318-7578. Plazo y horario: En 
días hábiles administrativos, en el horario de 
08.00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas del 
día hábil administrativo anterior al fijado para el 
acto de apertura. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Edificio Guardacostas - Sito en la Av. Eduardo 
Madero 235 - Dirección de Administración Fi- 
nanciera - Departamento Adquisiciones - Divi- 
sión Contrataciones - 7° Piso - Of. 7.51 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Plazo y horario: En 
días hábiles administrativos, en el horario de 
08.00 a 14.00 horas y hasta el día y horario fija- 
do para el acto de apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Edificio 
Guardacostas - sito en la Av. Eduardo Madero 
235 - Dirección de Administración Financiera - 
Departamento Adquisiciones - División Contra- 
taciones - 7 o Piso - Of. 7.51 - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Día y hora: 05 de enero de 
2011 a las 09:00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares y Generales también podrá obtenerse 
del sitio de Internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar, 
ingresando al Acceso Directo "Acceso para Or- 
ganismos y Proveedores", hasta las 12:00 horas 
del día hábil administrativo anterior al fijado para 
el acto de apertura. 

e. 02/12/2010 N e 147905/10 v. 03/12/2010 



EFECTOS VARIOS 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE RIO CUARTO 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 11/2010 

Expediente N° 99.632 

OBRA: Ascensor interfacultades (CIMA 
Módulo I). 

Ubicación: Campo Universitario - Ruta 
Nacional 36 km 601 - Río Cuarto. 

Régimen Ley de Obras Públicas N° 13.064. 

Consulta o retiro del pliego: Universidad Na- 
cional de Río Cuarto, Pabellón "B", Dirección de 
Contrataciones, Ruta 36, Km. 601, (5800) Río 
Cuarto, Córdoba, en el horario de 8:00 a 12:00 
horas. 

Apertura de las ofertas: 23 de diciembre de 
2010 -Hora 11:00. 



Lugar: Universidad Nacional de Río Cuarto, 
Pabellón "B", Dirección de Contrataciones, Ruta 
36, Km. 601, (5800) Río Cuarto, Córdoba. 

Presupuesto oficial: Pesos ciento treinta y un 
mil setecientos cincuenta y nueve con 83/100 
($191.759,83). 

Garantía de oferta: $ 1.917,60. 

Plazo de ejecución: Ciento veinte (129) días 
corridos. 

Capacidad de contratación anual mínima: Pe- 
sos trescientos diecinueve mil quinientos noven- 
ta y nueve con 72/100 ($ 319.599,72) - Sección 
Arquitectura - Registro Nacional de Constructo- 
res de Obras Públicas - Ministerio de Planifica- 
ción Federal, Inversión Pública y Servicios. 

Valor del pliego: Pesos seiscientos ($ 200,00). 

Se requiere visita previa obligatoria a obra, 
e. 30/11/2010 N e 144333/10 v. 14/12/2010 



AGUA Y SANEAMIENTOS 
ARGENTINOS S.A. 
CONCURSO PUBLICO 
NACIONAL N° 12292/2010 

OBJETO: Adquisición de Medidores de Agua 
Fría Potable. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Trabajo 
Argentino instituido por la Ley N c 25.551 y reglamen- 
tado por el Decreto N° 1600/2002 y demás normas 
complementarias y aclaratorias. 

Monto estimado: $ 6.012.500. 

Modalidad de contratación: Orden de Compra 
Abierta. 

Consulta y retiro de pliegos: Todos los días hasta 
el 21.12.10 en la Gcia. de Compras, Tucumán 752, 
Piso 14° - Capital Federal - Horario de 10.00 a 12.00 
y 14.30 a 16.30 hs. 

Valor del pliego: Sin valor. 

Consultas Internet: www.argentinacompra.gov.ar 

Presentación de ofertas: Hasta el 28.12.10 a las 
12.00 hs. en la Gcia. de Compras, Tucumán 752, 
Piso 14° - Capital Federal. 

Fecha de apertura: El día 28.12.10 a las 15.00 hs. 
e. 01/12/2010 N 5 147592/10 v. 02/12/2010 



JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS 

SECRETARIA DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE 
DE LA NACIÓN 
UCGP-BIRF7706-AR 
LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 1/2010 
Expediente N° JGM:0061220/2010 

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Provisión 
e instalación de escalas hidrométricas y afo- 
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Secretario 
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ros sistemáticos en diferentes secciones de 
la Cuenca Matanza-Riachuelo. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Oficinas 
de la UCGP, sita en Av. Montes de Oca 169, 
Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Día y hora: 21/12/2010 - 12 horas. 

Descripción: 

Modificatoria: 

Mediante la presente notificados a Ustedes 
que, de acuerdo a lo establecido en la IAL 20.2. 
que rige para la licitación de referencia, el com- 
prador ha decido modificar la fecha de plazo 
para presentación de ofertas hasta las 12 horas 
del día 21 de diciembre de 2010, momento en el 
cual serán abiertas las ofertas que se hubieran 
recibido. 

e. 02/12/2010 N° 150041/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES 
SEDE CENTRAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 32/2010 
Expediente N° 9257/10 

OBJETO: Provisión de: Repuesto para Mul- 
tiplicador, de acuerdo a las Especificaciones 
del Pliego de Bases y Condiciones. 

Lugar de apertura y consulta de pliegos: 
D.G.F.M. Departamento Abastecimiento y Adua- 
nas, Cabildo 65 - 3 o piso - Ciudad Autónoma de 
Bs. As. Tel.: 4779-3419. 

Consulta y retiro del pliego: De lunes a vier- 
nes de 09.30 a 12.30 hs. 

Valor del pliego: $00.00. 

Opción para la obtención del pliego: Página 
Web de la ONC www.argentinacompra.gov.ar. 

Apertura: 17 de deciembre de 2010 a las 
14:30 hs. 

e. 02/12/2010 N s 143436/10 v. 03/12/2010 



ARMADA ARGENTINA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 81/2010 

OBJETO: Adquisición de material para 
puesta en servicio de Cámara Hiperbárica. 
perteneciente al Servicio de Salvamento de 
la Armada de la Base Naval Puerto Belgrano. 

Lugar de venta y/o consulta de pliegos: Única- 
mente y hasta veinticuatro (24) horas antes de la 
fecha establecida para la apertura de ofertas, en 
la Base Naval Puerto Belgrano - Departamento 
Contabilidad y Finanzas - Sección Contratacio- 
nes - De lunes a viernes de 08.00 a 12 hs. 



www.boletinoficial.gob.ar 

e-mail: dnro@boletinoficial.gob.ar 

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 
N° 81 2.1 52 
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El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento puede ser obtenido con 
el fin de cotizar o consultado en el sitio Web de 
la Oficina Nacional de Contrataciones, "www. 
argentinacompra.gov.ar", ingresando al Acceso 
Directo "Contrataciones Vigentes", conforman- 
do la Res. SSGP N° 24/04. 

Valor del pliego: $ 50,00 (Pesos cincuenta). 

Lugar de presentación y apertura de las 
ofertas: Base Naval Puerto Belgrano - Dpto. 
Contabilidad y Finanzas - 27 de diciembre de 
2010- 10.00 hs. 

e. 01/12/2010 N e 147828/10 v. 02/12/2010 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 06/2010 
Expediente N° 100.207/10 

OBJETO: Provisión de una (1) máquina des- 
tructora/deformadora de monedas y cospeles 
y dos (2) máquinas recontadoras de monedas 
y cospeles. 

Consulta y/o compra de pliegos: Gerencia de 
Contrataciones, Reconquista 266, Ciudad Autó- 
noma de Buenos Aires (Anexo San Martín 235, 
8 o Piso, Oficina N° 4801) de 10 a 15 horas, hasta 
el 16/12/2010, mediante una nota y/o tarjeta 
comercial identificatoria o fotocopia de ficha de 
inscripción de nuestro Registro de Proveedores 
con la cual obtendrá el 50% de dto. del valor del 
pliego. Los pliegos se abonan con cheque de la 
empresa. Asimismo, pueden efectuarse consul- 
tas en el sitio Web del BCRA: www.bcra.gov.ar. 

Valor del pliego: $ 2.031 (Pesos dos mil treinta 
y uno). 

Presentación de las ofertas en sobres N° 1 y 
N° 2 y apertura del sobre N° 1: En el área antes 
mencionada, hasta el día 23/12/2010 a las 12 
horas. 

Visita al lugar de instalación y consultas: Las 
firmas interesadas podrán efectuar una visita el 
lugar de instalación. Para ello deberán concurrir 
a A.P. Luisoni 2545, C.A.B.A., previa comunica- 
ción telefónica, en días hábiles bancarios, en el 
horario de 10 a 15, al (011) 4311-9154. 

En el lugar consignado precedentemente, po- 
drán realizarse todas las consultas inherentes a 
aspectos operativos y/o técnicos. 

e. 23/11/2010 N s 138777/10 v. 02/12/2010 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 28/2010 
Expediente N° 101.492/10 

OBJETO: Adquisición de papel para impre- 
sión de billetes. 

Consulta y/o compra de pliegos: Gerencia de 
Contrataciones, Reconquista 266, Ciudad Autó- 
noma de Buenos Aires (Edificio 4, Anexo San 
Martín 235, 8 o piso, oficina N° 4801) de 10 a 15 
horas, hasta el 20/12/2010, mediante una nota 
y/o tarjeta comercial identificatoria o fotocopia 
de ficha de inscripción de nuestro Registro de 
Proveedores con la cual obtendrá el 50% de 
dto. del valor del pliego. Los pliegos se abonan 
con cheque de la empresa. Asimismo, pueden 
efectuarse consultas en el sitio web del BCRA: 
www.bcra.gov.ar 

Valor del pliego: $ 32.432.- (pesos treinta y 
dos mil cuatrocientos treinta y dos). 

Presentación de las ofertas en sobres N° 1 y 
N° 2 y apertura del sobre N° 1: En el área antes 
mencionada, hasta el día 27/12/2010 a las 12 
horas. 

Muestras: Marcas de Agua: Las firmas intere- 
sadas, deberán presentar, junto con la oferta o 
con antelación a la misma, muestras de marca 
de agua (una o más) de cada una de las denomi- 
naciones ofertadas, en cada caso por triplicado 
y realizadas en un papel de características simi- 
lares a las exigidas para la provisión. 

Si el oferente de un renglón proveyó anteriormen- 
te papel con la marca de agua solicitada o presentó 
con antelación muestras que fueron aprobadas por 
el Banco, está exceptuado de la presentación de 
las muestras de marca de agua para ese renglón. 

Hilo de Seguridad: Para cada una de las 
denominaciones ofertadas que lleven hilo de 
seguridad, deberá presentarse con la oferta 
muestras de hilos con características (texto en 
negativo, fondo pleno plateado, dimensiones y 
fluorescencia) similares a las del solicitado, in- 
tegrado o aventanillado según corresponda, no 
siendo imprescindible que el texto sea el exigido 
para la actual provisión. 



Si el oferente de un renglón hubiera provisto 
anteriormente a este Banco papel con el hilo de 
seguridad solicitado, para la presente licitación 
está exceptuado de la presentación de mues- 
tras de hilo para este renglón. 

e. 23/11/2010 N s 144599/10 v. 02/12/2010 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DEPARTAMENTO COMPRA DE BIENES 
LICITACIÓN PUBLICA N° CDB-1304 

OBJETO: Adquisición de sobres para la im- 
presión de claves PIN. 

Venta de pliegos: Depto. Compra de Bienes, 
Bmé. Mitre 326, 3er. Piso - Local 310 - Capital 
Federal, en el horario de 10 a 15 hs. 

Lugar de presentación de ofertas: Depto. 
Compra de Bienes, Bmé. Mitre 326, 3er. Piso - 
Local 310 - Capital Federal, en el horario de 10 
a 15 hs. 

Lugar y fecha de apertura: Depto .Compra 
de Bienes (Bmé. Mitre 326, 3er. Piso - Local 
310 - Capital Federal) el día 15/12/10 a las 11:00 
horas. 

Pliego: $ 1.000,00. 

Página en Internet: www.bna.com.ar 

e. 30/11/2010 N 2 145920/10 v. 03/12/2010 



MINISTERIO DE JUSTICIA, 
SEGURIDAD Y 
DERECHOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 18/2010 

OBJETO: Provisión de cascos para motoci- 
clista, Alta Velocidad con Tecnología Blueto- 
oht incorporado con destino a la Gendarme- 
ría Nacional Argentina. 

Destino: Gendarmería Nacional Argentina. 

Consulta y/o retiro de pliegos: Dirección de 
Compras y Servicios Generales - Departamen- 
to de Contrataciones y Suministros - Sito en 
Sarmiento 329 - 2° piso - Frente - Capital Fede- 
ral - Teléfono/Fax 4328-5642, en el horario de 
10:00 a 17:00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el 
sitio web de la Oficina Nacional de Contratacio- 
nes, www.argentinacompra.gov.ar ingresando 
al Acceso Directo "Contrataciones Vigentes" 

Hasta el día 23 de diciembre de 2010. 

Valor del pliego: Pesos cien ($ 100,00). 

Horario de Tesorería: 10.00 a 15.00 horas. 

Apertura de ofertas: 23/12/2010 a las 12:00 
horas. 

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos - Departamento de Contrataciones y 
Suministros - Capital Federal. 

e. 01/12/2010 N° 141728/10 v. 02/12/2010 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 
Y COMPRAS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 001/2010 
Expediente N° M-478/09 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Para la 
adquisición de equipamiento tecnológico en 
el marco del Contrato PRIETEC. 

Clase: De Etapa Única Nacional. 

Modalidad: Sin Modalidad. 

Presupuesto: $ 555.995,00. 

Consulta y/o retiro o adquisición de los plie- 
gos: Lugar/Dirección: Universidad Nacional de 
Jujuy - Direc. Gral. de Contrat. y Compras - Av. 
Bolivia N° 1239 (4600) S.S. de Jujuy - Provincia 
de Jujuy - Teléfono 0388 - 4221509. Plazo y ho- 
rario: Hasta el día 07 de diciembre de 2010 - A 
horas 09:00 

Costo del pliego: Pesos doscientos ($ 200,00). 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Universidad Nacional de Jujuy - Direc. Gral. de 
Contrat. y Compras - Av. Bolivia N° 1239 (4600) 
S.S. de Jujuy - Provincia de Jujuy - Teléfono 
0388 - 4221509. Plazo y horario: Hasta el día 15 
de diciembre de 2010 - A horas 09:00 

Acto de apertura: Universidad Nacional de 
Jujuy - Direc. Gral. de Contrat. y Compras - Av. 
Bolivia N° 1239 (4600) S.S. de Jujuy - Provincia 



de Jujuy - Teléfono 0388 - 4221509. 15 de di- 
ciembre de 2010 - Horas 09:00. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el 
sitio Web de la Oficina Nacional de Contratacio- 
nes, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando 
al Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 01/12/2010 N e 147701/10 v. 02/12/2010 



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
ALTA TENSIÓN 
TRANSENERS.A. 
CONCURSO NAC./INTERNAC. 
(Dec. 1600/02 Ley 25.551 y CC) 

TRANSENER S.A. convoca a personas fí- 
sicas o jurídicas a presentar ofertas por la si- 
guiente provisión: 

Ref.: PP. 75549. 

Bancos de Baterías. 

Monto total estimado: $ 128.700. 

Consulta de bases: www.transener.com.ar y 
www.argentinacompra.gov.ar. 

e. 02/12/2010 N s 148612/10 v. 03/12/2010 



EMBARCACIONES, LANCHAS, PONTONES 
Y MUELLES FLOTANTES 



SAF 380 - PREFECTURA NAVAL 

ARGENTINA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

DIVISIÓN CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 105/2010 

Expediente N° CUDAP-47270/10 

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE SELEC- 
CIÓN: Adquisición de Baterías de Acumula- 
dores para Guardacostas y Motos de Agua. 

Clase: De Etapa Única Nacional. 

Modalidad: Sin Modalidad. 

Costo del pliego: Pesos diez ($ 10,00). 

Retiro de pliegos en el Organismo contra- 
tante: Lugar/Dirección: Edificio Guardacostas 
- Sito en la Av. Eduardo Madero 235 - Dirección 
de Administración Financiera - Departamento 
Adquisiciones - División Contrataciones - 7° 
Piso - Of. 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Te/Fax: 4318-7578. Plazo y horario: En 
días hábiles administrativos, en el horario de 
08.00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas del 
día hábil administrativo anterior al fijado para el 
acto de apertura. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Edificio Guardacostas - Sito en la Av. Eduardo 
Madero 235 - Dirección de Administración Fi- 
nanciera - Departamento Adquisiciones - Divi- 
sión Contrataciones - 7° Piso - Of. 7.51 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Plazo y horario: En 
días hábiles administrativos, en el horario de 
08.00 a 14.00 horas y hasta el día y horario fija- 
do para el acto de apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Edificio 
Guardacostas - sito en la Av. Eduardo Madero 
235 - Dirección de Administración Financiera - 
Departamento Adquisiciones - División Contra- 
taciones - 7° Piso - Of. 7.51 - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Día y hora: 05 de enero de 
2011 alas 10:00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares y Generales también podrá obtenerse 
del sitio de Internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar, 
ingresando al Acceso Directo "Acceso para Or- 
ganismos y Proveedores", hasta las 12:00 horas 
del día hábil administrativo anterior al fijado para 
el acto de apertura. 

e. 02/12/2010 N s 147914/10 v. 03/12/2010 



EQ. PROC. AUTOMÁTICO DE DATOS, 
SOFT., SUM. Y EQ. APOYO 



Consulta y entrega de pliegos: Universidad 
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Hae- 
do. París 532, Haedo, Buenos Aires de lunes a 
viernes de 14 a 19,30 hs. Tel: (011) 4650-1085 
- Interno 111. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Fecha y hora de apertura: 13/12/10, 16.00 hs. 

Lugar de apertura: París N° 532, Haedo, Pcia. 
de Buenos Aires, a las 16.00 hs. 

Recepción de las ofertas: Hasta el 13/12/10, 
15 hs. 



NOTA: El Pliego de Bases y Condiciones de 
este procedimiento podrá ser consultado en el 
sitio Web de la Oficina Nacional de Contratacio- 
nes, www.argentinacompra.gov.ar ingresándola 
Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 01/12/2010 N e 147662/10 v. 02/12/2010 



GAS NATURAL BAN S.A. 
CONCURSO PRIVADO: 
LICITACIÓN N°28009410M 

OBJETO: Provisión e instalación de equipa- 
miento informático (PC's y monitores). 

Contratación sujeta al Régimen Compre Tra- 
bajo Argentino Instituido por la Ley N° 25.551, 
su Decreto Reglamentario N° 1600/02 y demás 
normas complementarias y aclaratorias. 

Monto estimado: $ 367.600. 

Clase: De Etapa Única Nacional. 

Consultas y retiro de pliegos: Hasta el 
21/12/2010 a las 12.30 horas. Gerencia de Com- 
pras, Av. Gral. Paz y Av. de los Constituyentes, 
San Martín, Prov. de Bs. As., Tel: 4724-7153. 

Fecha límite de recepción de ofertas: 
27/12/2010 hasta las 16 hs. 

Detalle de la contratación: www.argentina- 
compra.gov.ar. 

e. 02/12/2010 N s 147605/10 v. 03/12/2010 



EQ. Y SUM., MEDICINA, ODONTOLOGÍA Y 
VETERINARIA 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

NACIONAL 

FACULTAD REGIONAL HAEDO 

LICITACIÓN PRIVADA N° 02/2010 

Expediente N° F.R.H.N" 2332/10 

OBJETO: Adquisición de Equipos de Infor- 
mática. 



MINISTERIO DE SALUD 
SECRETARIA DE POLÍTICAS, 
REGULACIÓN Y RELACIONES 
SANITARIAS 
HOSPITAL NACIONAL 
"PROFESOR ALEJANDRO POSADAS" 
LICITACIÓN PUBLICA N° 101/2010 
Expediente N° HOSPITAL PROF. 
A. POSADAS 6676/2010 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Insumos 
varios para el Servicio de Hemoterapia. 



Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Direc- 
ción: Departamento de Contrataciones, Pte. Illia 
y Marconi S/N - El Palomar - Provincia de Bue- 
nos. Plazo y horario: Hasta 24 hs. antes de la 
fecha fijada para la apertura. De lunes a viernes 
hasta las 13 hs. 

Costo del pliego: Pliego sin valor.Consulta 
de pliegos: Lugar/Dirección: Departamento de 
Contrataciones, Pte. Illia y Marconi S/N - El 
Palomar - Provincia de Buenos. Plazo y horario: 
Los interesados podrán realizar consultas por 
escrito, hasta 72 hs. (setenta y dos) horas antes 
del día y hora fijados para el cierre de recepción 
de ofertas. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: De- 
partamento de Contrataciones, Pte. Illia y Mar- 
coni S/N - El Palomar - Provincia de Buenos. 
Plazo y horario de presentación: Hasta el día 27 
de diciembre de 2010, a las 10.00 hs. 

Cierre de ofertas: 27 de diciembre de 2010 a 
las 10:00 horas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Departa- 
mento de Contrataciones, Pte. Illia y Marconi 
S/N - El Palomar - Provincia de Buenos. Día y 
hora: 27 de diciembre de 2010 a las 10:00 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consultado 
en www.argentinacompra.gov.ar accediendo al 
Link Consulta de Contrataciones Vigentes y de 
acuerdo a la Resolución 24/04 o en el Hospital 
Posadas Pte. Illia s/n El Palomar de lunes a vier- 
nes hasta las 13 hs. 

e. 01/12/2010 N e 146998/10 v. 02/12/2010 
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EQUIPOS FERROVIARIOS, REPUESTOS Y 
SUMINISTROS 



METROVIAS S.A. 
CONCURSO DE PRECIOS 
NACIONAL N° CTA 00042/2010 

OBJETO: Provisión de rueda enteriza semi- 
terminada para Coches Línea "A" 

Contratación sujeta al Régimen Compre Tra- 
bajo Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y 
por el Decreto N° 1600/2002. 

Monto estimado: $ 300.000. 

Valor del pliego: $200. 

Consultar en: www.argentinacompra.gov.ar. 
e. 02/12/2010 N e 148580/10 v. 03/12/2010 



METROVIAS S.A. 
CONCURSO DE PRECIOS 
NACIONAL N° CTA 00043/2010 

OBJETO: Provisión de llantas para Coches 
de Línea "A" 

Contratación sujeta al Régimen Compre Tra- 
bajo Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y 
por el Decreto N° 1600/2002. 

Monto estimado: $ 220.000. 

Valor del pliego: $200. 

Consultar en: www.argentinacompra.gov.ar. 
e. 02/12/2010 N s 148579/10 v. 03/12/2010 



METROVIAS S.A. 
CONCURSO DE PRECIOS 
NACIONAL N° CTA 00044/2010 

OBJETO: Provisión de corazón para riel UIC 
54, para cruzamiento de Línea "B" 

Contratación sujeta al Régimen Compre Tra- 
bajo Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y 
por el Decreto N° 1600/2002. 

Monto estimado: $ 250.000. 

Valor del pliego: $200. 

Consultar en: www.argentinacompra.gov.ar 
e. 02/12/2010 N e 148576/10 v. 03/12/2010 



EQUIPOS Y MATERIALES DE 
COMUNICACIÓN 



TELECOM ARGENTINA 
LICITACIÓN N° OQ 60.023.111 

OBJETO: Provisión de Patchcords y Adap- 
tadores. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Tra- 
bajo Argentino instituido por la Ley N° 25.551, 
por el Decreto N° 1600/2002 y demás normas 
complementarias y aclaratorias. 

Monto estimado: u$s 50.000.- 

Fecha de cierre: 27/12/2010 - Hora: 12:00. 

Clase de Concurso: "De etapa múltiple nacio- 
nal e internacional (con doble sobre)". 

Consultas Internet: Oficina Nacional de Con- 
trataciones (www.argentinacompra.gov.ar). 

Retiro de pliego: Alicia M. de Justo 50, PB. 

Atención a Proveedores: De 10 a 12 hs. 

e. 02/12/2010 N e 148688/10 v. 03/12/2010 



TELECOM ARGENTINA 
LICITACIÓN N° OQ 60.023.318 

OBJETO: Provisión de tapas y carcasas 
para Cajas de Distribución. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Tra- 
bajo Argentino instituido por la Ley N° 25.551, 
por el Decreto N° 1600/2002 y demás normas 
complementarias y aclaratorias. 

Monto estimado: U$S 1.000.000. 

Fecha de cierre: 27/12/2010 - Hora: 12:00. 

Clase de Concurso: "De etapa múltiple nacio- 
nal e internacional (con doble sobre)". 

Consultas Internet: Oficina Nacional de Con- 
trataciones (www.argentinacompra.gov.ar). 

Retiro de pliego: Alicia M. de Justo 50, PB. 

Atención a Proveedores: De 10 a 12 hs. 

e. 02/12/2010 N e 148686/10 v. 03/12/2010 



TELECOM ARGENTINA 
LICITACIÓN N° OQ 70.004.732 

OBJETO: Provisión de bloque Terminal. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Tra- 
bajo Argentino instituido por la Ley N° 25.551, 
por el Decreto N° 1600/2002 y demás normas 
complementarias y aclaratorias. 

Monto estimado: U$S 2.400.000. 

Fecha de cierre: 27/12/2010 - Hora: 12:00. 

Clase de Concurso: "De etapa múltiple nacio- 
nal e internacional (con doble sobre)". 

Consultas Internet: Oficina Nacional de Con- 
trataciones (www.argentinacompra.gov.ar). 

Retiro de pliego: Alicia M. de Justo 50, PB. 

Atención a Proveedores: De 10 a 12 hs. 

e. 02/12/2010 N° 148677/10 v. 03/12/2010 



LIBROS, MAPAS Y OTRAS PUBLICACIONES 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL NORDESTE 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CONCURSO DE PRECIOS N° 007/2010 

OBJETO: Suscripción Año 2011 de Publi- 
caciones Periódicas con destino al Departa- 
mento de Biblioteca de esta Unidad Académi- 
ca. 

Obtención del pliego y lugar de apertura: Di- 
rección Económico-Financiera, sito en Avenida 
Libertad 5.450, Primer Piso - (3400) Corrientes 
de lunes a viernes de 08.00 a 12.00 hs. 

Presentación de las ofertas: Mesa de En- 
tradas y Salidas F.O.U.N.N.E., sito en Avenida 
Libertad 5.450, Primer Piso - (3400) Corrientes. 

Día y Hora de Apertura: 10-XII/2010 a las 
10.00 hs. 

Informes: 03783-457992 Interno 107. 

e. 01/12/2010 N a 146799/10 v. 02/12/2010 



MAQUINAS Y SUMINISTROS PARA OFICINA 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEQUILMES 

LICITACIÓN PRIVADA N° 14/2010 

Expediente N° 827-1211/10 

OBJETO: Adquisición de artículos de libre- 
ría. Período 2011. 

Retiro y adquisición de pliegos: Dirección de 
Suministros, Universidad Nacional de Quilmes, 
Roque Sáenz Peña 352, Bernal, Pcia. Bs. As. 
4365-7114 - licitaciones@unq.edu. ar 

Presentación de ofertas: Dirección de Sumi- 
nistros, de la Universidad Nacional de Quilmes, 
Roque Sáenz Peña 352, Bernal - Partido de 
Quilmes, Pcia. Bs. As. 

Costo del pliego: Sin costo 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consultado 
o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en 
este último caso ingresando con usuario y con- 
traseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 

Fecha de apertura de las ofertas: Día 22/12/10 
alas 12.00 hs. 

e. 02/12/2010 N e 148310/10 v. 03/12/2010 



MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
LICITACIÓN PRIVADA N° 38/2010 
Expediente N° 1.385.159/10 del 
Registro del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: La provisión 
e instalación de estructuras metálicas cons- 
tituidas por estanterías y/o racks, entrepiso, 
escalera y barandas; destinadas al archivo 
de aproximadamente nueve mil quinientas 
setenta (9.570) cajas con documentación per- 
teneciente a este Ministerio, en el inmueble 
sito en la calle Carlos Calvo N° 3466/68, planta 
baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
a solicitud de la Dirección de Despacho, Mesa 
de Entradas y Archivo 

Clase: Etapa Múltiple Nacional. 
Modalidad: Sin Modalidad. 



Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Direc- 
ción: Departamento Compras y Contrataciones 
- Administración Central, sito en Av. Leandro N. 
Alem N° 650, Piso 5° de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Plazo y horario: De lunes a viernes 
de 9:30 a 17:00 hs., hasta las 17:00 hs. del día 
laborable inmediato anterior a la fecha fijada para 
la apertura. 

Costo del pliego: Sin cargo. 

Retiro de pliegos: Los mismos podrán ser reti- 
rados personalmente en el Departamento Com- 
pras y Contrataciones, Administración Central, 
sito en la Avda. Leandro N. Alem N° 650, Piso 
5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, u 
obtenidos vía Internet de la Página www.argenti- 
nacompra.gov.ar ingresando al link "Contratacio- 
nes Vigentes", siendo la fecha tope para ambos 
casos las 17:00 horas del día laborable inmediato 
anterior a la fecha fijada para la apertura. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Depar- 
tamento Compras y Contrataciones - Administra- 
ción Central, sito en Av. Leandro N. Alem N° 650, 
Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: Por escrito y hasta setenta y dos 
(72) horas hábiles antes de la fecha de apertura. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: De- 
partamento Compras y Contrataciones - Admi- 
nistración Central, sito en Av. Leandro N. Alem 
N° 650, Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Bue- 
nos Aires. Plazo y horario: De lunes a viernes de 
9:30 a 17:00 hs., hasta las 11:00 hs. del día 14 de 
diciembre de 2010. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Depar- 
tamento Compras y Contrataciones - Adminis- 
tración Central, sito en Av. Leandro N. Alem 
N° 650, Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Bue- 
nos Aires. Plazo y horario: A las 1 1 :00 hs. del día 
14 de diciembre de 2010. 

e. 02/12/2010 N° 147888/10 v. 03/12/2010 



INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 119/2010 
Expediente N° 200-2009-00059-0-0064 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública 
N° 119/10 para la adquisición de hasta diecio- 
cho mil ochenta y cuatro (18.084) resmas de 
papel para fotocopias tamaño A4 y hasta dos 
mil doscientas noventa y ocho (2.298) resmas 
de papel para fotocopias tamaño oficio para 
su distribución en las Unidades de Gestión 
Local VI, Vil, VIII, X, XXIX, XXXII y XXXV. 

Pliegos: Página Web del Instituto: www.pami. 
org.ar. 

Valor del pliego: Sin costo. 

Consultas al pliego: Nota Dirigida a la Subge- 
rencia de Compras y Contrataciones, Fax 4344- 
8574 - procedimientosespec@pami. org.ar. 

Presentación de ofertas en: Subgerencia de 
Compras y Contrataciones, Perú 169-5° Piso 
-C.A.B.A. 

Lugar de apertura: Subgerencia de Compras 
y Contrataciones, Perú 169, 5° Piso — C.A.B.A. 

Apertura: 17/12/2010. 

Hora: 12.00 Hrs. 

e. 02/12/2010 N° 148462/10 v. 03/12/2010 



MUEBLES, ARTÍCULOS Y ÚTILES DE USO 
DOMESTICO 



INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 005/2010 
Expediente N° 310-2010-09441-2-0000 



OBJETO: Llámase a Licitación Pública 
N° 005/2010 para la adquisición de mobiliario 
para las Agencias Tornquist, Cnel. Suárez y 
Cnel. Pringles dependientes de la U.G.L. V - 
Bahía Blanca, Prov. Buenos Aires. 

Pliego e información en: Página Web del Insti- 
tuto: www.pami.org.ar. 

Valor del pliego: Sin costo. 

Consultas al pliego: U.G.L. V - Bahía Blan- 
ca, Oficina de Compras, sita en San Mar- 
tín 261, Bahía Blanca, Prov. Bs. As. (0291) 
4565150/5101/1669/4497 ó 4520286/85 
- 4535990 - De martes a jueves de 8.00 a 
11.00 hs. - sucursalv@pami.org. ar 

Presentación de ofertas en: U.G.L. V - Bahía 
Blanca, Oficina de Compras, sita en San Martín 
261, Bahía Blanca, Prov. Bs. As. 



Lugar de apertura: U.G.L. V - Bahía Blanca, 
Oficina de Compras, sita en San Martín 261, 
Bahía Blanca, Prov. Bs. As. 

Apertura: 20/12/2010. 

Hora: 11.00 hs. 

e. 02/12/2010 N° 148458/10 v. 03/12/2010 



INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 006/2010 
Expediente N° 310-2010-09359-4-0000 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública 
N° 006/2010 para la adquisición de mobi- 
liario para las Agencias Rivadavia, Trenque 
Lauquen, Salliqueló, Tres Lomas, Pellegrini 
dependientes de la U.G.L. V - Bahía Blanca, 
Prov. Buenos Aires. 

Pliego e información en: Página Web del Insti- 
tuto: www.pami.org.ar. 

Valor del pliego: Sin costo. 

Consultas al pliego: U.G.L. V - Bahía Blan- 
ca, Oficina de Compras, sita en San Martín 
261, Bahía Blanca, Prov. Bs. As. (0291) 456- 
5150/5101/1669/4497 ó 4520286/85 - 4535990 
- De martes a jueves de 8.00 a 11.00 hs. - su- 
cursalv@pam¡. org.ar 

Presentación de ofertas en: U.G.L. V - Bahía 
Blanca, Oficina de Compras, sita en San Martín 
261, Bahía Blanca, Prov. Bs. As. 

Lugar de apertura: U.G.L. V - Bahía Blanca, 
Oficina de Compras, sita en San Martín 261, 
Bahía Blanca, Prov. Bs. As. 

Apertura: 20/12/2010. 

Hora: 11.10 hs. 

e. 02/12/2010 N° 148464/10 v. 03/12/2010 



INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 007/2010 
Expediente N° 310-2010-09360-7-0000 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública 
N° 007/2010 para la adquisición de Muebles 
de Oficina para las Agencias Puán, Guaminí, 
Saavedra, Darregueira. Pigué, Huanguelén y 
Casbas, dependientes de la U.G.L. V - Bahía 
Blanca, Prov. Buenos Aires. 

Pliego e información en: Página Web del Insti- 
tuto: www.pami.org.ar. 

Valor del pliego: Sin costo. 

Consultas al pliego: U.G.L. V - Bahía Blan- 
ca, Oficina de Compras, sita en San Martín 
261, Bahía Blanca, Prov. Bs. As. (0291) 456- 
5150/5101/1669/4497 ó 4520286/85 - 4535990 
- De martes a jueves de 8.00 a 11.00 hs. - su- 
cursalv@pami.org. ar. 

Presentación de ofertas en: U.G.L. V - Bahía 
Blanca, Oficina de Compras, sita en San Martín 
261, Bahía Blanca, Prov. Bs. As. 

Lugar de apertura: U.G.L. V - Bahía Blanca, 
Oficina de Compras, sita en San Martín 261, 
Bahía Blanca, Prov. Bs. As. 

Apertura: 20/12/2010. 

Hora: 11.20 hs. 

e. 02/12/2010 N° 148467/10 v. 03/12/2010 



PRODUCTOS ALIMENTICIOS 



MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA 
INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PESQUERO - SAF 607 
LICITACIÓN PRIVADA N° 020/2010 
Expediente N° 712/10 

OBJETO: Adquisición de víveres para Bip's. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Consulta de pliegos y retiro: Departamento 
de Compras y Servicios, INIDEP, Paseo Victoria 
Ocampo N° 1, Mar del Plata, Tel.: (0223) 486- 
2586 Interno 202 al 205, hasta 24 horas antes 
de la fecha de apertura. 

Valor del pliego: Sin valor 

Fecha de apertura: 15/12/10 a las 11.00 horas. 

Presentación de las ofertas: Departamento de 
Compras y Servicios, INIDEP, hasta la fecha y 
hora de apertura de los sobres. 



Jueves 2 de diciembre de 201 



Tercera Sección 



BOLETÍN OFICIAL N u 32.040 



Lugar del acto de apertura: Departamento de 
Compras y Servicios, INIDEP. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consultado 
o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en 
este último caso ingresando con usuario y con- 
traseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 02/12/2010 N e 148429/10 v. 03/12/2010 



EJERCITO ARGENTINO 

COMANDO DE BRIGADA 

DE MONTAÑA VIII 

LICITACIÓN PUBLICA N° 23/2010 

Ejercicio: 2010 

Expediente N° 81 10 3475/5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de frutas y hortalizas - Primer Trimestre 
Ejercicio 2011. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Direc- 
ción: 9 de Julio 550 - Ciudad - Mendoza. Plazo 
y horario: Hasta día apertura - Días hábiles de 
08.00 a 12.30 hs. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: 9 de 
Julio 550 - Ciudad - Mendoza. Plazo y horario: 
Días hábiles de 08.00 a 12.30 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 9 
de Julio 550 - Ciudad - Mendoza. Plazo y hora- 
rio: 23 de diciembre de 2010 - 08.00 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: 9 de Julio 
550 - Ciudad - Mendoza. 23 de diciembre de 
2010- 08.30 hs. 

Observaciones Generales: 

Los Pliegos sírvase cotizar, Bases y Condi- 
ciones Particulares y Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, de este procedimiento 
podrán ser consultados o retirados con el fin 
de presentarse a cotizar, en este último caso, 
ingresando con usuario y contraseña, en el sitio 
Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Directo 
"Contrataciones Vigentes". 

e. 01/12/2010 N s 148327/10 v. 02/12/2010 



EJERCITO ARGENTINO 

COMANDO DE BRIGADA 

DE MONTAÑA VIII 

LICITACIÓN PUBLICA N° 24/2010 

Ejercicio: 2010 

Expediente N° 81 10 3476/5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisición 
de productos cárnicos, fiambres y embutidos - 
Primer Trimestre Ejercicio 2011. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: 
9 de Julio 550 - Ciudad - Mendoza. Plazo y hora- 
rio: Hasta día apertura - Días hábiles de 08.00 a 
12.30 hs. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: 9 de Julio 
550 - Ciudad - Mendoza. Plazo y horario: Días 
hábiles de 08.00 a 12.30 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 9 de 
Julio 550 - Ciudad - Mendoza. Plazo y horario: 23 
de diciembre de 2010 - 10.00 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: 9 de Julio 
550 - Ciudad - Mendoza. 23 de diciembre de 2010 
- 10.30 hs. 

Observaciones Generales: 

Los Pliegos sírvase cotizar, Bases y Condiciones 
Particulares y Pliego Único de Bases y Condicio- 
nes Generales, de este procedimiento podrán ser 
consultados o retirados con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso, ingresando con usuario 
y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, Acceso Directo "Contrataciones Vigentes", 
e. 01/12/2010 N 9 148331/10 v. 02/12/2010 



EJERCITO ARGENTINO 

COMANDO DE BRIGADA 

DE MONTAÑA VIII 

LICITACIÓN PUBLICA N° 25/2010 

Ejercicio: 2010 

Expediente N° 81 10 3477/5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de Productos de Panadería - Primer Tri- 
mestre Ejercicio 2011. 



Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Di- 
rección: 9 de Julio 550 - Ciudad - Mendoza. 
Plazo y horario: Hasta día apertura - Días 
hábiles de 08.00 a 12.00 hs. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: 9 
de Julio 550 - Ciudad - Mendoza. Plazo y 
horario: Días hábiles de 08.00 a 12.30 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
9 de Julio 550 - Ciudad - Mendoza. Plazo y 
horario: 23 de diciembre de 2010 - 11.30 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: 9 de 
Julio 550 - Ciudad - Mendoza. 23 de di- 
ciembre de 2010 - 12.00 hs. 

Observaciones Generales: 

Los Pliegos sírvase cotizar, Bases y Con- 
diciones Particulares y Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, de este 
procedimiento podrán ser consultados o re- 
tirados con el fin de presentarse a cotizar, 
en este último caso, ingresando con usuario 
y contraseña, en el sitio Web de la Oficina 
Nacional de Contrataciones, www.argenti- 
nacompra.gov.ar, Acceso Directo "Contrata- 
ciones Vigentes". 

e. 01/12/2010 N 9 148323/10 v. 02/12/2010 



SERVICIO PENITENCIARIO 

FEDERAL DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 88/2010 

Ejercicio: 2010 

Expediente N° 83878/2010 (D.N.) 

OBJETO: Adquisición de artículos de 
almacén, productos lácteos, frutas, verdu- 
ras, hortalizas, carne vacuna deshuesada, 
pollo, chorizo y materia prima para la ela- 
boración de pan. 

Clase: De Etapa Única Nacional. 

Modalidad: Sin Modalidad. 

Consulta, retiro o adquisición de pliegos: Lu- 
gar/Dirección: 1) Dirección de Contrataciones, 
Paso 550, 2do. Piso (CP-1031) Ciudad Aut. de 
Buenos Aires. Plazo y horario: De lunes a vier- 
nes de 08,00 a 13,00 hroas, hasta un día antes 
de la fecha de apertura. 

2) Cárcel de Río Gallegos (U.15) - Julio A. 
Roca 154 - Río Gallegos - Pcia. de Santa Cruz. 
Plazo y horario: De lunes a viernes de 13.00 a 
17.00 horas, hasta un día antes de la fecha de 
apertura. 

O bien de conformidad a la Resolución 
N° 24/2004 SSGP y Circular N° 24/2006 de la 
O.N.C. 

Costo del pliego: Sin valor. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Di- 
rección de Contrataciones, Paso 550, 2do. Piso 
(CP-1031) Ciudad Aut. de Buenos Aires. Plazo 
y horario: Las ofertas se admitirán durante los 
días hábiles, en el horario de 10,00 a 18,00 
horas, hasta el día y hora fijado como fecha de 
apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Dirección 
de Contrataciones, Paso 550, 2do. Piso (CP- 
1031) Ciudad Aut. de Buenos Aires. Día y hora: 
Día 27/12/2010 - 16.00 horas. 



NOTA: Quienes estén interesados en retirar el 
Pliego de Bases y Condiciones y no se encuen- 
tren inscriptos en el SIPRO deberán realizar su 
"Preinscripción por Internet" a través de la página 
Web de la Oficina Nacional de Contrataciones: 
www.argentinacompra.gov.ar; dentro del link SI- 
PRO (Sistema de Información de Proveedores), 
y presentar junto con la oferta, la información 
correspondiente, acompañada de la documen- 
tación respaldatoria y utilizando los formularios 
estándar aprobados por el artículo 3 o de la Re- 
solución 39/2005 (Formularios 1 al 15), según 
corresponda. 

Debiéndose presentar para el retiro del 
Pliego de Bases y Condiciones, la correspon- 
diente constancia y/o certificación que acredite: 
nombre de la Firma Comercial, N° de CUIT, 
Dirección, Teléfono, Nombre, Apellido y 
N° de Documento de las personas autorizadas 
para el retiro, firma y sello del responsable y/o 
apoderado. 

e. 02/12/2010 N 9 147692/10 v. 03/12/2010 



MINISTERIO DE SALUD 
SECRETARIA DE POLÍTICAS, 
REGULACIÓN Y RELACIONES 
SANITARIAS 
HOSPITAL NACIONAL 
"PROFESOR ALEJANDRO POSADAS" 
LICITACIÓN PUBLICA N° 99/2010 
Expediente N° HOSPITAL PROF. 
A. POSADAS 6530/2010 



OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Pollos y 
huevos. 



Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Direc- 
ción: Departamento de Contrataciones, Pte. Illia 
y Marconi S/N - El Palomar - Provincia de Bue- 
nos. Plazo y horario: Hasta 24 hs. antes de la 
fecha fijada para la apertura. De lunes a viernes 
hasta las 13 hs. 

Costo del pliego: Pliego sin valor. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Depar- 
tamento de Contrataciones, Pte. Illia y Marconi 
S/N - El Palomar - Provincia de Buenos. Plazo 
y horario: Los interesados podrán realizar con- 
sultas por escrito, hasta 72 hs. (setenta y dos) 
horas antes del día y hora fijados para el cierre 
de recepción de ofertas. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: De- 
partamento de Contrataciones, Pte. Illia y Mar- 
coni S/N - El Palomar - Provincia de Buenos. 
Plazo y horario de presentación: Hasta el día 27 
de diciembre de 2010, a las 11.00 hs. 

Cierre de ofertas: 27 de noviembre de 2010 a 
las 11:00 horas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Departa- 
mento de Contrataciones, Pte. Illia y Marconi 
S/N - El Palomar - Provincia de Buenos. Día y 
hora: 27 de diciembre de 2010 a las 11:00 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consultado 
o retirado con el fin de presentarse a cotizar en 
este último caso ingresando con usuario y con- 
traseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, Acceso Directo "Contrataciones Vigentes", 
e. 02/12/2010 N 9 146993/10 v. 03/12/2010 



VEHÍCULOS ef. suelo, automot., 

ACOPLADOS, CICLISMO 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE MISIONES 

LICITACIÓN PRIVADA N° 05/2010 

OBJETO: Adquisición un Vehículo Minibús 
para la Facultad de Artes - Oberá, y un Ve- 
hículo Utilitario para la Facultad de Ciencias 
Forestales - Eldorado; ambas dependientes 
de la Universidad Nacional de Misiones. 

Apertura: 13 de diciembre de 2010 - Hora 10 
(diez). 

Lugar de consultas, retiro de pliegos y aper- 
tura: Dirección de Contrataciones — Rectorado 
- Campus Universitario - Ruta Nacional 12 - Km 
7 y 1/2 - (3304) Miguel Lanús - Posadas - Mnes.- 
De 7 a 12 Tel/Fax N°: (03752)480373-480691. 
Email: contrataciones@campus.unam.edu.ar. 

e. 02/12/2010 N a 146155/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 50/2010 

RUBRO LICITARIO: Adquisición de cinco 
(5) vehículos utilitarios. 

Calle: Av. 9 de Julio 1925, P. 3 o . 

Localidad: Capital Federal. 

Valor del pliego: Sin valor. 

Lugar de presentación de ofertas: Av. 9 de 
Julio 1925, P. 3°, Capital F, Depto. de Compras. 

Lugar de apertura: Departamento de 
Compras. 

Fecha de apertura: 28 de diciembre de 2010 
alas 15.00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser consultado en 
el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrata- 
ciones, www.argentinacompra.gov.ar, ingresan- 
do al Acceso Directo Contrataciones Vigentes", 
e. 02/12/2010 N 9 148306/10 v. 03/12/2010 



MINISTERIO DEL INTERIOR 
REGISTRO NACIONAL 
DE LAS PERSONAS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 7/2010 
Expediente N° RNP-S02:3260/2010 

OBJETO: Adquisición de cinco Automoto- 
res para el uso del RENAPER. 

Clase: Etapa Única Nacional. 

Modalidad: Sin Modalidad. 

Lugar, día y hora de retiro de pliegos: División 
Compras - Pte. Roque S. Peña N° 671 - Piso 
3 - Ofic. 315 - Cdad. Aut. de Bs. As., de lunes 
a viernes en el horario de 9:00 a 17:00 hs. hasta 
el 22 de diciembre de 2010 a las 8:00 hs. Te: 
4326-5383. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el 
sitio Web de la Oficina Nacional de Contratacio- 
nes, www.argentinacompra.gov.ar, accediendo 
al link Contrataciones Vigentes. En este caso la 
contratación se deberá ajusfar a la Resolución 
SSGP 24/04, siendo nuestro correo electrónico 
compras@renaper.gov.ar. 

Lugar, día y hora de presentación de ofertas: 
División Compras - Pte. Roque S. Peña N° 671 
- Piso 3 - Ofic. 315 - Cdad. Aut. de Bs. As., de 
lunes a viernes en el horario de 9 a 17:00 hs. 
hasta el 22 de diciembre de 2010 a las 8:00 hs. 

Lugar, día y hora de apertura: División 
Compras - Pte. Roque S. Peña N° 671 - Piso 
3 - Ofic. 315 - Cdad. Aut. de Bs. As. el 22 de 
diciembre de 2010 a las 9:00 hs. 

e. 02/12/2010 N 9 149328/10 v. 03/12/2010 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL NORDESTE 

FACULTAD DE MEDICINA 

DIVISIÓN LICITACIONES Y COMPRAS 

LICITACIÓN PRIVADA N° 02/2010 

Expediente N° 10-2010-10337 

OBJETO DEL LLAMADO: Adquisición de 01 
(un) vehículo nuevo monovolumen, con destino 
a la Facultad de Medicina - UNNE de la Ciudad 
de Corrientes. 

Fecha de apertura: 09 de diciembre de 2010 - 
hora: 10,00 hs.- 

Lugar de apertura: Dirección de Gestión Econó- 
mico Financiera - División Licitaciones y Compras 
- Facultad de Medicina - U.N.N.E. - Mariano Mo- 
reno N° 1240 - C.P. 3400 - Corrientes. 

Lugar de consulta: En días hábiles de 8 a 12 ho- 
ras en la División de Licitaciones y Compras - Fa- 
cultad de Medicina - U.N.N.E. - Ubicada en la calle 
Mariano Moreno N° 1240 - C.P. 3400 -Corrientes, 
e. 01/12/2010 N e 147680/10 v. 02/12/2010 



Obras 



ARQUITECTURA 



PROVINCIA DEL CHUBUT 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
UCP. PACTO FEDERAL EDUCATIVO 
PROGRAMA INET 
LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2010 

OBJETO: "Refacción y ampliación'.' 

Esc. N° 749 - Comodoro Rivadavia. 

En el marco del Programa INET se anuncia el 
Llamado a Licitación Pública. 

Presupuesto Oficial: $ 757.909,68 

Garantía de oferta exigida: 1% del presupues- 
to oficial. 

Fecha de apertura: 29/12/10 - 11:00 hs. 

Lugar: 9 de Julio N° 24 - Rawson, sede del 
Ministerio de Educación. 

Valor del pliego: $ 700,00 

Lugar de adquisición del pliego: 9 de Julio N° 
24 Rawson, sede del Ministerio de Educación. 

Casa de la Provincia del Chubut - Sarmiento 
1172 -Cap. Fed. 

Financiamiento: Instituto Nacional de Educa- 
ción Tecnológica. 

e. 29/11/2010 N° 144981/10 v. 13/12/2010 



Jueves 2 de diciembre de 201 



Tercera Sección 



BOLETÍN OFICIAL N° 32.040 



PROVINCIA DEL CHUBUT 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

UCP. PACTO FEDERAL EDUCATIVO 

PROGRAMA INET 

LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2010 

OBJETO: "Refacción y ampliación" 

Esc. N° 760 - Comodoro Rivadavia. 

En el marco del Programa INET se anuncia el 
Llamado a Licitación Pública. 

Presupuesto Oficial: $ 1.089.957,97 

Garantía de oferta exigida: 1% del presupues- 
to oficial. 

Fecha de apertura: 29/12/10- 11.30 hs. Lugar: 
9 de Julio N° 24 - Rawson, sede del Ministerio 
de Educación. 

Valor del pliego: $ 1.000,00 

Lugar de adquisición del pliego: 9 de Julio N° 
24 Rawson, sede del Ministerio de Educación 
- Casa de la Provincia del Chubut - Sarmiento 
1172 -Cap. Fed. 

Financiamiento: Instituto Nacional de Educa- 
ción Tecnológica. 

e. 29/11/2010 N° 144988/10 v. 13/12/2010 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS SECRETARIA DE OBRAS 

PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

(DNV) 

20° DISTRITO - RIO NEGRO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 1-D20-2010 

Expediente N° 0017056/2009 

OBJETO: Construcción ampliación de Ofi- 
cinas en Sede Distrito. 

Valor de pliego: Pesos un mil ($ 1.000,00). 

Presupuesto oficial: Pesos un millón dos- 
cientos ochenta y nueve mil. ($ 1.289.000,00) 
referido al mes de Octubre de 2010.- 

Consulta de pliegos: División Obras - Sección 
Proyectos - Julio A. Roca 146 - 1er. Piso - (8500) 
Viedma Río Negro. 

Venta de pliegos: Sección Contaduría - Julio 
A. Roca 146 - 1er. Piso - 8500 - Viedma. 

Fecha de apertura: 20 de diciembre de 2010 
-Hora: 11,00 

Lugar de apertura: Oficina de Contrataciones 
Julio A. Roca 146 - 1° Piso (8500) Viedma Río 
Negro. 

e. 18/11/2010 N° 141006/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA 

SAF119 

LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2010 

Expediente N° 00-04895-2009 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Amplia- 
ción de Aulas del 4° Módulo de la Ciudad Uni- 
versitaria de la Ciencia y de la Técnica de la 
Universidad Nacional de la Rioja. 

Clase: De Etapa Única Nacional. 

Modalidad: Ajuste Alzado. 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Direc- 
ción: División Suministro-Compras Avda. Dr. 
Luis M. de la Fuente s/n La Rioja (Capital). Pla- 
zo y horario: Desde 17-11-2010 hasta 13-12-2010 
a hs. 10:00, de lunes a viernes de 08,00 a 13,00 
y de 18.00 a 21.00 horas. 

Costo del pliego: Mil pesos ($ 1000). 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Divi- 
sión Suministro-Compras Avda. Dr. Luis M. de 
la Fuente s/n La Rioja (Capital) Tel/Fax (03822) 
457069. Plazo y horario: Desde 17-11-2010 has- 
ta 10-12-2010 a hs. 10:00, de lunes a viernes de 
08,00 a 13,00 y de 18.00 a 21.00 horas. 

Presentación de ofertas: División Suministro- 
Compras Avda. Dr. Luis M. de la Fuente s/n La 
Rioja (Capital). Plazo y horario: Hasta el día 13- 
12-2010 a horas 10:00 (Diez). 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: División 
Suministro-Compras Avda. Dr. Luis M. de la 
Fuente s/n La Rioja (Capital). Día y hora: 13-12- 
2010 -Horas diez (10,00). 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el 
sitio Web de la Oficina Nacional de Contratacio- 
nes, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando 
al Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 17/11/2010 N° 139450/10 v. 09/12/2010 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LANUS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2010 

Expediente N° 2554/10 

OBJETO: Construcción Playa de Estaciona- 
miento acceso calle Pablo Nogués - Camino 
Interno y Veredas. 

Presupuesto oficial: $ 1.306.582 (un millón 
trescientos seis mil quinientos ochenta y dos 
pesos) - Precio Tope. 

Lugar, plazos, horario de consulta y venta 
de pliegos: Calle Interna Pablo Nogués S/N°, 
Remedios de Escalada, Dirección de Compras, 
Edificio José Hernández, de lunes a viernes de 
11:00 a 17:00 hs y hasta el día 03-12-2010. 

Lugar de presentación de las ofertas: Direc- 
ción de Compras, Edificio José Hernández, 
Calle Interna Pablo Nogués S/N°, Remedios de 
Escalada, hasta el día 14-12-2010 a las 14:30 hs. 

Dia y hora del acto de apertura: 14-12-2010 a 
las 15:00 hs. 

Lugar del acto de apertura: Edificio José 
Hernández (Rectorado) - Calle Interna Pablo 
Nogués S/N°, Remedios de Escalada. 

Valor del pliego: $ 600 (Seiscientos pesos). 

Plazo de obra: 150 días corridos. 

e. 12/11/2010 N° 138512/10 v. 03/12/2010 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE GENERAL SARMIENTO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 14/2010 
Por Obra Pública 
Expediente N° 12675/10 

OBJETO: Construcción de Auditorio Etapa 
II — Sede Campus. 

Presupuesto oficial: Pesos, doce millones no- 
vecientos sesenta y cuatro mil ciento noventa y 
cinco con 84/100 ($ 12.964.195,84). 

Ubicación: Juan María Gutiérrez N° 1150, de 
la Ciudad de Los Polvorines, Partido de Malvi- 
nas Argentinas, Prov. de Buenos Aires 

Retiro y consulta de pliegos: Hasta el 19 de 
enero de 2011, en la Secretaría de Administra- 
ción, Departamento de Compras de la Universi- 
dad, sita en Juan María Gutiérrez N° 1150, de la 
Ciudad de Los Polvorines, Partido de Malvinas 
Argentinas, Prov. de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 10 a 17 horas (Tel.4469-7672). 

Valor del pliego: Pesos trescientos ($ 300,00). 

Garantía de mantenimiento de Oferta: Pe- 
sos doce mil novecientos sesenta y cuatro 
($ 12.964,00). 

Lugar de presentación de las ofertas: Mesa de 
Entradas de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, Juan María Gutiérrez N° 1150, de la 
Ciudad de Los Polvorines, Partido de Malvinas 
Argentinas, Prov. de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 10 a 17 horas hasta el 19 de enero y 
hasta las 12 horas del 20 de enero de 2011. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: El día 
20 de enero de 2011 a las 12,00 horas en el De- 
partamento de Compras, ubicado en el Módulo 
1, oficina 128 de la Sede Campus de la Univer- 
sidad Nacional de General Sarmiento, sita en 
Juan María Gutiérrez N° 1150, de la Ciudad de 
Los Polvorines, Partido de Malvinas Argentinas, 
Prov. de Buenos Aires. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el 
sitio web de la Oficina de Contrataciones, www. 
argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso 
Directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 30/11/2010 N° 146845/10 v. 21/12/2010 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 

SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 152/2010 

OBRA: Conservación Mejorativa en la Ruta 
Nacional N° 226 - Tramo: Bolívar - Pehuajó - Sec- 
ción: Km. 404,000 - Km. 416,000 Km. 426,700 
- Km. 445,350 y Km. 479,000 - Km. 489,000, en 
jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. 

La Dirección Nacional de Vialidad comunica 
el llamado a Licitación Pública Nacional la si- 
guiente Obra: 



Tipo de obra: Bacheo con Mezcla Asfáltica, 
Ejecución de Microaglomerado en Frío y Seña- 
lamiento Horizontal con Material termoplástico. 

Presupuesto oficial: Pesos ocho millones 
ochocientos mil ($ 8.800.000,00), al mes de 
Marzo de 2010. 

Valor del pliego: Pesos dos mil doscientos 
($ 2.200,00).- 

Garantía de la oferta: Pesos ochenta y ocho 
mil ($ 88.000,00). 

Plazo de obra: Seis (6) meses. 

Apertura de oferta: Se realizará el 09 de fe- 
brero de 2011 a las 11:00 hs., en forma conti- 
nua y sucesiva en el siguiente orden: Licitación 
Pública Nacional N° 151/10 y Licitación Pública 
Nacional N° 152/10. 

Fecha de venta de pliego: Desde el 06 de di- 
ciembre de 2010. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 (1067) Capital Federal, Planta Baja 
(Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio 
A. Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal - 3° 
Piso - D.N.V. 

e. 18/11/2010 N° 141012/10 v. 02/12/2010 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 153/2010 

Obra de Conservación Mejorativa. 

Ruta Nacional N° 119 - Provincia de 
Corrientes. 

Tramo: Alcant. Transv. Km. 44,01 - Alcant. 
Transv. Km. 70,61. 

Sección: Km. 44,01 - Km. 70,61. 

La Dirección Nacional de Vialidad llama Lici- 
tación Pública Nacional la siguiente Obra: 

Tipo de Obra: Fresado de pavimento existen- 
te, sellado tipo puente de grietas y fisuras con 
asfalto tipo puente, bacheo de la base con mez- 
cla granular, bacheo de la calzada con mezcla 
bituminosa en caliente, tipo concreto asfáltico, 
mezcla asfáltica en caliente para carpeta de 
rodamiento, terraplenes con compactación es- 
pecial para banquinas. 

Presupuesto Oficial: $ 16.000.000,00.- al mes 
de Marzo de 2010. 

Apertura de oferta: Se realizará el 11 de enero 
de 2011 a las 11.00 hs. 

Fecha de venta de pliego: a partir del 13 de 
Diciembre de 2010. 

Plazo de obra: Diez (10) meses. 

Valor del pliego: $ 3.200,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 (1067) Capital Federal, Planta Baja 
(Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio 
A. Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal - 3° 
Piso -D.N.V. 

e. 18/11/2010 N° 141009/10 v. 02/12/2010 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 154/2010 

OBRA: Pavimentación de Avenida Domin- 
go, Zerpa Ruta Nacional N° 9 - Provincia de 
Jujuy. 

Tramo: Emp. Ruta Prov. N° 79 (Ex R.N. 
N° 40) - Abra Pampa. 

Sección: Acceso a Terminal de Abra 
Pampa. 

La Dirección Nacional de Vialidad llama Lici- 
tación Pública Nacional la siguiente Obra: 

Tipo de obra: Excavación común, construc- 
ción de base estabilizada granular de 0,15 m 
de espesor, imprimación bituminosa en anchos 
variables, calzada de hormigón con cordón inte- 
grado de 0,18m. de espesor. 



Presupuesto oficial: $ 3.790.000,00.- al mes 
de mayo de 2010. 

Apertura de oferta: Se realizará el 12 de enero 
de 2011 a las 11.00 hs. 

Fecha de venta de pliego: a partir del 13 de 
diciembre de 2010. 

Plazo de obra: Cuatro (4) meses. 

Valor del pliego: $ 2.000,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 (1067) Capital Federal, Planta Baja 
(Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio 
A. Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal - 3° 
Piso -D.N.V. 

e. 18/11/2010 N° 141016/10 v. 02/12/2010 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 156/2010 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licita- 
ción Pública Nacional la siguiente Obra: 

Tipo de obra: Proyecto y Construcción del Cam- 
pamento de Sinsacate - 2° Distrito - Provincia de 
Córdoba. 

Ubicación: Ruta Nacional N° 9 - Km. 756.300 
Sinsacate - Provincia de Córdoba. 

Tipo de Obra: 

La obra está constituida por la construcción de 
diferentes edificios, la ejecución de un sistema de 
provisión de agua potable, de control de incendios 
de colección y conducción de aguas pluviales, de 
electricidad, instalación de gas, accesos, playa de 
maniobras y estacionamientos. 

Presupuesto oficial: Pesos nueve millones ocho- 
cientos ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta 
y tres ($ 9.885.843,00), al mes de marzo de 2010. 

Valor del pliego: Pesos dos mil cuatrocientos 
setenta ($ 2.470). 

Apertura de ofertas: Se realizará el 19 de enero 
de 2011 a las 11 hrs. 

Fecha de venta del pliego: A partir del día 20 de 
diciembre de 2010. 

Lugar de apertura: Av. Julio A. Roca N° 734/8 
(1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Planta 
Baja. (Salón Auditorio) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta de pliego: Subgeren- 
cia de Servicios de Apoyo - Av. Julio A. Roca 734/8 
(1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 3° Piso 
- D.N.V. 

e. 23/11/2010 N° 142598/10 v. 14/12/2010 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 
LICITACIÓN PRIVADA N° 22/2010 
Legajo de Compra N° 229/2010 

OBJETO: Modificación fecha de apertura - 
Obra: Limpieza fachada Complejo Alem - Av. 
Alem 1253. 

Lugar donde pueden consultarse o retirarse los 
pliegos: Departamento de Licitaciones, Dirección 
de Contrataciones, Avenida Colón 80, 2° Piso, 
Bahía Blanca [TE: (0291) 4595053], de 08:00 a 
12:30 hs. 

También podrá obtenerse del sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.argen- 
tinacompra.gov.ar, accediendo al link Contratacio- 
nes Vigentes. 

Valor del pliego: $ 0,00 

Presupuesto oficial: $ 91.000,00. 

Tipo de obra: Arquitectura. 

Lugar de presentación de las ofertas: Departa- 
mento de Adjudicaciones, Dirección de Contrata- 
ciones, Avenida Colón 80, 2° Piso, Bahía Blanca. 

Apertura: 17/12/2010 - 11:00 hs. 

e. 02/12/2010 N° 148542/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
PROVINCIA DE SALTA 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
DE LA EDUCACIÓN RURAL 
MEJORES ESCUELAS 
MAS EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 23/2010 

El Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento ha accedido a financiar y asistir al Go- 
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bierno Argentino, en la ejecución de las obras 
correspondientes al Proyecto de Mejoramiento de 
la Educación Rural, Subcomponente Al-Mejora- 
miento de Obras de Infraestructura Escolar y Equi- 
pamiento, mediante el préstamo BIRF 7353-AR. 

En el marco del citado proyecto, se anuncia el 
llamado a Licitación Pública para la remodelación 
de edificios escolares. 

Escuela N° 4449 "Gabriela Toranzos de Peretti" 

Localidad: La Falda 

Departamento: Cerrillos - Provincia: Salta 

Nivel Primario - CB Secundario 

Consultas y ventas de pliegos a partir del 19 del 
mes de noviembre del año 2010 a las 9:00 hs. 

Fecha y hora de apertura: 21/12/2010, hs. 09:30. 

Consulta y venta de pliegos y lugar de apertura: 
UCEPE - Pje. del Milagro 398 - Salta. 



NOTA: Se publica en la fecha en razón de haber- 
se omitido en las ediciones de los días 30/1 1/2010 
y 01/12/2010. 

e. 02/12/2010 N e 141479/10 v. 06/12/2010 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN 

MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGO U.E.M. 

LICITACIÓN PUBLICA N° 04/2010 

MAS ESCUELAS 

MEJOR EDUCACIÓN 

PLAN DE OBRAS 

OBJETO: Construcción de Jardín de Infan- 
tes N° 02 Juana Consejero. 

En el marco del Plan de Obras se anuncia el 
llamado a Licitación Pública 

Presupuesto Oficial: $ 3.863.106,52 al 
31/08/2010. 

Garantía de oferta exigida 01% 

Fecha de apertura 10/01/2011 - 11:00 hs. 

Lugar: Municipalidad de Ituzaingó. 

Valor del pliego: $ 1.800,00. 

Lugar de adquisición del Pliego: Dirección de 
Compras 

Municipalidad de Ituzaingó 

Avda Intendente Ratti N° 10 - Ituzaingó 

Provincia de Buenos Aires de 10:00 a 
14:00 hs. a partir del 23/11/10. 

Financiamiento 

Ministerio de Educación de la Nación 

e. 23/11/2010 N e 144422/10 v. 14/12/2010 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
4 o DISTRITO - MENDOZA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 005/2010 

OBJETO: Refuncionalización e infraestruc- 
tura Campamento San Rafael. 

Tipo de obra: Obras de arquitectura. 

Tramo: Ciudad de San Rafael — Departamen- 
to San Rafael. 

Plazo de obra: 12 meses 

Presupuesto oficial: Pesos: Seis millones ocho- 
cientos setenta mil setecientos ochenta y cuatro 
con 36/100 ($ 6.870.784,36). 

Garantía de oferta: Pesos: Sesenta y ocho mil 
setecientos siete con 84/100 ($ 68.707,84). 

Fecha de venta de pliego: A partir del día 06 de 
Diciembre de 2010 

Lugar donde se pueden consultarse y/o adqui- 
rirse los pliegos: Dirección Nacional de Vialidad, 
1 o piso Área Licitaciones y Compras, venta en 
Área Contaduría — Av. Pedro Molina 748 — Ciu- 
dad — Mendoza. 

Valor del pliego: Pesos: Dos mil con 00/100 
($ 2.000,00). 

Lugar de presentación de ofertas: Dirección Na- 
cional de Vialidad, Av. Pedro Molina 748 — Ciudad 
— Mendoza, 1 o piso Área Licitaciones y Compras. 

Apertura de ofertas: 20 de Enero 2011. 

Hora: 10 hs. 

e. 30/11/2010 N 5 147078/10 v. 21/12/2010 



MINISTERIO DE JUSTICIA SEGURIDAD 
Y DERECHOS HUMANOS 
LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 57/2010 

PROGRAMA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA 

OBJETO DEL LLAMADO: El presente llama- 
do a licitación tiene por objeto la contratación 



para la ejecución de la Obra de Readecua- 
ción de la instalación eléctrica y sanitaria de 
los sectores de alojamiento de los módulos, 
del Complejo Penitenciario Federal I (CPF I), 
Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, y com- 
prende los siguientes trabajos: Desarrollo del 
Proyecto Ejecutivo, provisión de materiales, 
equipos, herramientas, andamios y mano de 
obra necesarios para la ejecución completa 
de la obra. 

Consulta de pliegos: Consulta de Pliegos: En 
la Dirección de Compras y Servicios Generales, 
Sarmiento 329, 2 o Piso frente, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09:30 
a 16:00 horas. TE. 5300-4033; en el Programa 
Nacional de Infraestructura Penitenciaria - 25 de 
Mayo 350 piso 60, Ciudad Autónoma de Bue- 
nos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 17:30 
horas y en la Unidad del Servicio Penitenciario 
Federal, sita en Av. Libertador y Corrientes s/n 
(1804) - Ezeiza - Pcia. de Buenos Aires. 

Venta de pliegos: Tesorería, Sarmiento 329 
Planta Baja, de lunes a viernes de 10:00 a 
15:00 horas, su forma de pago será en efectivo 
o mediante cheque certificado a la orden de: 
M.Just.4000/332.S.Just.DGA. Recaud. - Cuen- 
ta 758/18, desde el día 23 de noviembre de 
2010, hasta el día 23 de diciembre de 2010. 

Presupuesto oficial: $ 3.844.122,49 (Pesos 
tres millones ochocientos cuarenta y cuatro mil 
ciento veintidós con cuarenta y nueve centavos). 

Plazo de ejecución obra: 240 (doscientos cua- 
renta) días corridos (Art. 4 o , P.C.E.). 

Régimen Ley N° 13.064: "Ajuste Alzado sin 
presupuesto oficial detallado". 

Lugar de presentación de consultas (artículo 
8 o Pliego Cláusulas Especiales): en la Dirección 
de Compras y Servicios Generales, Sarmiento 
329, 2° piso frente. 

Presentación de las ofertas: Dirección de 
Compras y Servicios Generales - Sarmiento 
329, 2 o Piso frente, Ciudad Autónoma de Bue- 
nos Aires, hasta las 11:00 hs. del día 01 de fe- 
brero de 2010 (Sobre N° 1 y 2). 

Lugar de apertura: Dirección de Compras y 
Servicios Generales - Sarmiento 329, 2 o Piso 
frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 
12:00 hs. del 01 de febrero de 2010. 

Fecha y hora de apertura Sobre N° 2: A notifi- 
car, importe de garantía de oferta: $ 38.441,22. 

Valor del pliego: $ 600.- (Pesos seiscientos). 

Capacidad de Contratación en Sección Arqui- 
tectura y/o Ingeniería: $ 5.125.497. 

Forma de Pago: Certificación Mensual Abo- 
nada a los 30 días corridos (Artículos 34° y 35° 
del Pliego de Cláusulas Especiales). 

e. 23/11/2010 N e 139384/10 v. 14/12/2010 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INMUEBLES 

LICITACIÓN PUBLICA N° INM-2604 

POSTERGACIÓN HASTA NUEVO AVISO 

OBJETO: La Licitación Pública N° INM- 
2604, para los trabajos de "Construcción del 
nuevo edificio" para sede definitiva en el lu- 
gar de la Sucursal Alta Gracia (Cba.). 

Compra y consulta de pliegos en la citada 
Dependencia, en la Sucursal Alta Gracia (Cba) 
y en la Gerencia Zonal Villa Carlos Paz (Cba). 

Asimismo pueden efectuarse consultas en el 
sitio de la página Web del Banco de la Nación 
Argentina www.bna.com.ar. 

Valor del pliego: $ 1.000. 

Costo estimado: $ 2.836.087,32.- más IVA. 
e. 02/12/2010 N e 148427/10 v. 07/12/2010 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 14/2010 
Expediente N° S01:025521 1/2008 

OBJETO: Construcción de los Gimnasios 
Polideportivo y de Musculación, Vestuarios, 
Sala de Maestranza y Depósito, Ejecución de 
las Instalaciones Sanitarias, Eléctrica, Contra 
Incendio, de Gas y Parquización del entorno 
inmediato en el Centro Recreativo Nacional 
(CE.RE.NA.) de Ezeiza, Provincia de Buenos 
Aires. 

Presupuesto oficial: ($ 15.014.745,87) Precio 
Tope IVA incluido. 
Sistema de contratación: Ajuste Alzado 



Plazo de ejecución de la obra: Doce (12) 
meses. 

Consulta de pliegos: Dirección Compras y 
Contrataciones, H. Yrigoyen 250 - Piso 7 o - Ofi- 
cina 710- C.A.B.A. 

Horario de atención: 10:00 a 13:30 y de 14:00 
a 16:00 hs. 

Adquisición de pliegos: Dirección General de 
Administración - Coordinación Área Tesorería - 
H. Yrigoyen 250 - Piso T - Oficina 713 - C.A.B.A. 

Horario de atención: 10.00 a 14.00 hs. 

Presentación y apertura: Dirección General de 
Administración - Dirección Compras y Contrata- 
ciones - Hipólito Yrigoyen 250, C.A.B.A. 

Presentación: Piso 7 o , Oficina 710 

Apertura: Salón Negro, Piso 9 o 

Nota: Las propuestas serán recibidas hasta el 
día 16 de Febrero de 2011 en el horario de 10.00 
a 15.00 hs. La presentación se hará personal- 
mente o a través de persona autorizada por la 
empresa. No se aceptarán envíos por correo ni 
propuestas fuera de plazo. 

Fecha de apertura: 17 de febrero de 2011 - 
Hora: 15.00 

Valor del pliego: Pesos diez mil ($ 10.000,00). 
Cheque certificado a la orden del Banco de la Na- 
ción Argentina y la leyenda "Para ser depositado 
en la Cuenta N° 2510/46-Recaudación T.G.N.". 
e. 24/11/2010 N° 143698/10 v. 15/12/2010 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEQUILMES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 08/2010 

Expediente N° 827-0840/10 

OBJETO: Obra Pública: Construcción de 
oficina de control de acceso a la Universidad 
sobre frente a la calle Chiclana. 

Adquisición de Pliegos: Dirección de Suminis- 
tros, Universidad Nacional de Quilmes - Roque 
Sáenz Peña 352. Bernal. Pcia. Bs. As. 4365- 
7114 compras@unq.edu. ar. 

Presentación de ofertas: Dirección de Sumi- 
nistros. De la Universidad Nacional de Quilmes. 
En calle Roque Sáenz Peña 352. Bernal. Parti- 
do de Quilmes. Pcia Bs As. 

Presupuesto oficial: $ 222.399,65 (Pesos 
doscientos veintidós mil trescientos noventa y 
nueve con 65/100). 

Garantía de oferta: 1% del Presupuesto 
Oficial. 

Costo del pliego: $ 200,00 (Pesos doscientos). 

Fecha de apertura de las ofertas: Día 19/01/11 
a las 14:00 hs. 

e. 23/11/2010 N e 142705/10 v. 14/12/2010 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE ROSARIO 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 13/2010 
Expediente N° 74744 

OBJETO: Área Cur. Facultad de Psicología. 
Riobamba 220 bis. Nuevo Edificio ampliación 
y remodelación Ala Cerrito Etapa II: Bloques 
"B" y "C" y Obras Complementarias. (Obra 
Pública Ley 13.064). 

Presupuesto oficial: $ 8.500.000. 

Lugar, plazo y horario de consulta de pliegos: 
Dirección General de Contrataciones, Maipú 
1065, Of. 248, 2do. Piso, TE. 0341-4201242 - 
2000 Rosario, en el horario de 9 a 12 hs. 

Lugar, plazos y horario de venta de pliegos: Di- 
rección General de Contrataciones, Of. 246, 2do. 
Piso, de 9 a 12 hs. 

Valor del pliego: Pesos ocho mil quinientos 
($ 8.500.-). 

Lugar de presentación de las ofertas: Dirección 
General de Contrataciones, Of. 248, 2do. Piso. 

Lugar del acto de apertura: Dirección General 
de Contrataciones, Of. 248, 2do. Piso. 

Día y hora del acto de apertura: 16/12/2010 a 
las 10 hs. 

e. 16/11/2010 N 9 139399/10 v. 07/12/2010 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL NORDESTE 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2010 

Expediente N° 09-2010-04257; 

09-2010-09-2010-00921; 09-2010-04116 

y 09-2010-04115 

OBJETO DEL LLAMADO: Reparación cu- 
bierta de techos Sector Departamento de In- 



geniería y Sector Cuerpo de Aulas - Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimen- 
sura de la U.N.N.E. - Calle 9 de Julio N° 1449 

- Corrientes. 

Presupuesto Oficial: $ 315.000,00 

Fecha de apertura: 19 de febrero de 2011 - 
Hora: 11. 

Valor del pliego: $315,00 

Lugar de apertura: Dirección General Econó- 
mico Financiera - Dirección de Contrataciones 

- U.N.N.E. - 25 de Mayo N° 868 - C.P. 3400 

- Corrientes. 

Lugar de consulta y venta de pliegos en días 
hábiles de 8 a 12 horas, hasta cinco (5) días 
hábiles administrativos antes de la fecha pro- 
gramada para la apertura de las propuestas, en 
la Dirección de Construcciones de la U.N.N.E. - 
ubicada en Calle 25 de Mayo N° 868 - C.P. 3400 

- Corrientes. 

Plazo de ejecución: Sesenta (60) días 
corridos. 
Sistema de contratación: Ajuste Alzado. 

e. 26/11/2010 N e 145073/10 v. 17/12/2010 



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PUBLICAS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 32/2010 
Expediente N° S01:0354557/2010 

OBJETO: Refacción de la planta ubicada 
en el segundo subsuelo del edificio sito en la 
calle Balcarce N° 186 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, incluyendo obra civil, insta- 
laciones sanitarias, termomecánicas, monta- 
cargas, redes de electricidad, voz y datos. 

Presupuesto oficial: $ 4.228.460,20 IVA 
incluido. 

Sistema de contratación: Ajuste Alzado sin 
Presupuesto Oficial Detallado. 

Plazo de ejecución de la obra: Setenta y cinco 
(75) días corridos. 

Consulta de pliegos: Dirección Compras y 
Contrataciones. H. Yrigoyen 250 - Piso 7° -Ofici- 
na 710 - C.A.B.A. Horario de atención: 10:00 a 
13:30 y de 14:00 a 16:00 hs. 

Adquisición de pliegos: Dirección General de 
Administración - Coordinación Área Tesorería - 
H. Yrigoyen 250 - Piso 7° - Oficina 713 - C.A.B.A. 
Horario de atención: 10.00 a 14.00 hs. 

Presentación y apertura: Dirección General 
de Administración - Dirección Compras y Con- 
trataciones: Hipólito Yrigoyen 250, C.A.B.A. 
Presentación: Piso 7°, Oficina 710 - Apertura 
Piso 7°, oficina 704. 



NOTA: Las propuestas serán recibidas hasta 
el día 22 de diciembre de 2010 en el horario de 
10.00 a 14.00 hs. La presentación se hará perso- 
nalmente o a través de persona autorizada por la 
empresa. No se aceptarán envíos por correo ni 
propuestas fuera de plazo. 

Fecha de apertura: 22 de diciembre de 2010 
hora: 15.00. 

Valor del pliego: Pesos cuatro mil doscientos 
($ 4.200,00). Cheque certificado a la orden del 
Banco de la Nación Argentina y la leyenda "Para 
ser depositado en la Cuenta N° 2510/46 - Re- 
caudación T.G.N.". 

e. 23/11/2010 N e 142461/10 v. 14/12/2010 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA 

Y EDUCACIÓN 

UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 

PROVINCIAL 

DE PROGRAMAS CON 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

DE LA EDUCACIÓN RURAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 6/2010 

El Banco Interamericano de Reconstrucción 
y Fomento ha accedido a financiar y asistir al 
Gobierno Argentino, en la ejecución de las 
obras correspondientes al Proyecto de Mejora- 
miento de la Educación Rural, Subcomponente 
A1 -Mejoramiento de Obras de Infraestructura 
Escolar y Equipamiento, mediante el préstamo 
BIRF 7353-AR. 

En el marco del citado proyecto, se anuncia el 
llamado a Licitación Pública para la remodela- 
ción de edificios escolares. 

Obra: Ampliación y/o Rehabilitación 

Nombre: Escuela Anexo ESB N° 12 y EPB N° 
4 

Localidad: Guernica 
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Partido: Presidente Perón 

Nivel: Primaria y Secundaria 

Fecha y hora de apertura: 28/12/2010 - 15:00 hs. 

Valor del pliego: $ 250 

Consulta, venta de pliegos y lugar de apertura: 
UEPPFE - Unidad Ejecutora Provincial de Pro- 
gramas con Financiamiento Externo / Calle 8 N° 
713 / 1900 La Plata /Telfax. 0221.424.0335/ 0863 
- 0800.333.9483. 

e. 26/11/2010 N° 144301/10 v. 10/12/2010 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA 

Y EDUCACIÓN 

UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 

PROVINCIAL 

DE PROGRAMAS CON 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

DE LA EDUCACIÓN RURAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 14/2010 

El Banco Interamericano de Reconstrucción y 
Fomento ha accedido a financiar y asistir al Go- 
bierno Argentino, en la ejecución de las obras 
correspondientes al Proyecto de Mejoramiento de 
la Educación Rural, Subcomponente A1 -Mejora- 
miento de Obras de Infraestructura Escolar y Equi- 
pamiento, mediante el préstamo BIRF 7353 - AR. 

En el marco del citado proyecto, se anuncia el 
llamado a Licitación Pública para la remodelación 
de edificios escolares. 

Obra: Ampliación y/o Rehabilitación 

Nombre: Escuela Anexo EPB N° 12 y ESB N° 12 

Localidad: Guernica 

Partido: Presidente Perón 

Nivel: Primaria y Secundaria 

Fecha y hora de apertura: 28/12/2010 - 16:00 hs. 

Valor del pliego: $ 250 

Consulta, venta de pliegos y lugar de apertura: 
UEPPFE - Unidad Ejecutora Provincial de Progra- 
mas con Financiamiento Externo / Calle 8 N° 713 
/ 1900 La Plata /Telfax. 0221.424.0335/ 0863 
- 0800.333.9483. 

e. 26/11/2010 N e 144305/10 v. 10/12/2010 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA 

Y EDUCACIÓN 

UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 

PROVINCIAL 

DE PROGRAMAS CON 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

DE LA EDUCACIÓN RURAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 19/2010 

El Banco Interamericano de Reconstrucción y 
Fomento ha accedido a financiar y asistir al Go- 
bierno Argentino, en la ejecución de las obras 
correspondientes al Proyecto de Mejoramiento de 
la Educación Rural, Subcomponente A1 -Mejora- 
miento de Obras de Infraestructura Escolar y Equi- 
pamiento, mediante el préstamo BIRF 7353 - AR. 

En el marco del citado proyecto, se anuncia el 
llamado a Licitación Pública para la remodelación 
de edificios escolares. 

Obra: Ampliación y/o Rehabilitación 

Nombre: Escuela Anexo EP N° 6 y ESB N° 2 

Localidad: Velloso 

Partido: Tapalqué 

Nivel: Primaria y Secundaria 

Fecha y hora de apertura: 29/12/2010 - 14:00 hs. 

Valor del pliego: $ 250 

Consulta, venta de pliegos y lugar de apertura: 
UEPPFE - Unidad Ejecutora Provincial de Progra- 
mas con Financiamiento Externo / Calle 8 N° 713 
/ 1900 La Plata /Telfax. 0221.424.0335/ 0863 
- 0800.333.9483. 

e. 26/11/2010 N e 144317/10 v. 10/12/2010 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA 

Y EDUCACIÓN 

UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 

PROVINCIAL 

DE PROGRAMAS CON 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

DE LA EDUCACIÓN RURAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 27/2010 

El Banco Interamericano de Reconstrucción 
y Fomento ha accedido a financiar y asistir al 
Gobierno Argentino, en la ejecución de las 



obras correspondientes al Proyecto de Mejora- 
miento de la Educación Rural, Subcomponente 
A1 -Mejoramiento de Obras de Infraestructura 
Escolar y Equipamiento, mediante el préstamo 
BIRF 7353 -AR. 

En el marco del citado proyecto, se anuncia el 
llamado a Licitación Pública para la remodela- 
ción de edificios escolares. 

Obra: Ampliación y/o Rehabilitación 

Nombre: Escuela EP N° 3 y Anexo 1 ES N° 1 

Localidad: Suipacha 

Partido: Suipacha 

Nivel: Primaria y Secundaria 

Fecha y hora de apertura: 29/12/2010 
- 11:00 hs. 

Valor del pliego: $250 

Consulta, venta de pliegos y lugar de aper- 
tura: UEPPFE - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo / Calle 
8 N° 713 / 1900 La Plata /Telfax. 0221.424.0335/ 
0863 - 0800.333.9483. 

e. 26/11/2010 N e 144323/10 v. 10/12/2010 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA 

Y EDUCACIÓN 

UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 

PROVINCIAL 

DE PROGRAMAS CON 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

DE LA EDUCACIÓN RURAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 28/2010 

El Banco Interamericano de Reconstrucción 
y Fomento ha accedido a financiar y asistir al 
Gobierno Argentino, en la ejecución de las 
obras correspondientes al Proyecto de Mejora- 
miento de la Educación Rural, Subcomponente 
A1 -Mejoramiento de Obras de Infraestructura 
Escolar y Equipamiento, mediante el préstamo 
BIRF 7353 -AR. 

En el marco del citado proyecto, se anuncia el 
llamado a Licitación Pública para la remodela- 
ción de edificios escolares. 

Obra: Ampliación y/o Rehabilitación 

Nombre: Escuela Anexo EP N° 21 

Localidad: Salvador María 

Partido: Lobos 

Nivel: Primaria 

Fecha y hora de apertura: 28/12/2010 
- 14:00 hs. 

Valor del pliego: $250 

Consulta, venta de pliegos y lugar de aper- 
tura: UEPPFE - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo / Calle 
8 N° 713 / 1900 La Plata /Telfax. 0221.424.0335/ 
0863 - 0800.333.9483. 

e. 26/11/2010 N e 144309/10 v. 10/12/2010 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA 

Y EDUCACIÓN 

UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 

PROVINCIAL 

DE PROGRAMAS CON 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

DE LA EDUCACIÓN RURAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 29/2010 

El Banco Interamericano de Reconstrucción 
y Fomento ha accedido a financiar y asistir al 
Gobierno Argentino, en la ejecución de las 
obras correspondientes al Proyecto de Mejora- 
miento de la Educación Rural, Subcomponente 
A1 -Mejoramiento de Obras de Infraestructura 
Escolar y Equipamiento, mediante el préstamo 
BIRF 7353 -AR. 

En el marco del citado proyecto, se anuncia el 
llamado a Licitación Pública para la remodela- 
ción de edificios escolares. 

Obra: Ampliación y/o Rehabilitación 

Nombre: Escuela ESB N° 3 

Localidad: Abbott 

Partido: San Miguel del Monte 

Nivel: Secundaria. 

Fecha y hora de apertura: 29/12/2010 
- 10:00 hs. 

Valor del pliego: $250 

Consulta, venta de pliegos y lugar de aper- 
tura: UEPPFE - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo / Calle 
8 N° 713 / 1900 La Plata /Telfax. 0221.424.0335/ 
0863 - 0800.333.9483. 

e. 26/11/2010 N e 144330/10 v. 10/12/2010 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA 

Y EDUCACIÓN 

UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 

PROVINCIAL 

DE PROGRAMAS CON 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

DE LA EDUCACIÓN RURAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 30/2010 

El Banco Interamericano de Reconstrucción 
y Fomento ha accedido a financiar y asistir al 
Gobierno Argentino, en la ejecución de las 
obras correspondientes al Proyecto de Mejora- 
miento de la Educación Rural, Subcomponente 
A1 -Mejoramiento de Obras de Infraestructura 
Escolar y Equipamiento, mediante el préstamo 
BIRF 7353 -AR. 

En el marco del citado proyecto, se anuncia el 
llamado a Licitación Pública para la remodela- 
ción de edificios escolares. 

Obra: Ampliación y/o RehabilitaciónNombre: 
Escuela EP N° 52 

Localidad: Mar del Plata 

Partido: General Pueyrredón 

Nivel: Primaria 

Fecha y hora de apertura: 28/12/2010 
- 12:00 hs. 

Valor del pliego: $ 250 

Consulta, venta de pliegos y lugar de aper- 
tura: UEPPFE - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo / Calle 
8 N° 713 / 1900 La Plata /Telfax. 0221.424.0335/ 
0863 - 0800.333.9483. 

e. 26/11/2010 N s 144311/10 v. 10/12/2010 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA 

Y EDUCACIÓN 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 

PROVINCIAL 

DE PROGRAMAS CON 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

DE LA EDUCACIÓN RURAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 31/2010 

El Banco Interamericano de Reconstrucción 
y Fomento ha accedido a financiar y asistir al 
Gobierno Argentino, en la ejecución de las 
obras correspondientes al Proyecto de Mejora- 
miento de la Educación Rural, Subcomponente 
A1 -Mejoramiento de Obras de Infraestructura 
Escolar y Equipamiento, mediante el préstamo 
BIRF 7353 -AR. 

En el marco del citado proyecto, se anuncia el 
llamado a Licitación Pública para la remodela- 
ción de edificios escolares. 

Obra: Ampliación y/o Rehabilitación 

Nombre: Escuela EP N° 6 y ES N° 4 

Localidad: Porvenir 

Partido: Florentino Ameghino 

Nivel: Primaria y Secundaria 

Fecha y hora de apertura: 28/12/2010 
- 11:00 hs. 

Valor del pliego: $ 250 

Consulta, venta de pliegos y lugar de aper- 
tura: UEPPFE - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo / Calle 
8 N° 713 / 1900 La Plata /Telfax. 0221.424.0335/ 
0863 - 0800.333.9483. 

e. 26/11/2010 N e 144315/10 v. 10/12/2010 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA 

Y EDUCACIÓN 

UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 

PROVINCIAL 

DE PROGRAMAS CON 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

DE LA EDUCACIÓN RURAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 33/2010 

El Banco Interamericano de Reconstrucción 
y Fomento ha accedido a financiar y asistir al 
Gobierno Argentino, en la ejecución de las 
obras correspondientes al Proyecto de Mejora- 
miento de la Educación Rural, Subcomponente 
A1 -Mejoramiento de Obras de Infraestructura 
Escolar y Equipamiento, mediante el préstamo 
BIRF 7353 -AR. 



En el marco del citado proyecto, se anuncia el 
llamado a Licitación Pública para la remodela- 
ción de edificios escolares. 

Obra: Ampliación y/o Rehabilitación 

Nombre: Escuela EP N° 8 

Localidad: Crotto 

Partido: Tapalqué 

Nivel: Primaria 

Fecha y hora de apertura: 29/12/2010 
- 12:00 hs. 

Valor del pliego: $ 250 

Consulta, venta de pliegos y lugar de aper- 
tura: UEPPFE - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo / Calle 
8 N° 713 / 1900 La Plata /Telfax. 0221.424.0335/ 
0863 - 0800.333.9483. 

e. 26/11/2010 N 5 144335/10 v. 10/12/2010 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN 

GOBIERNO DE LA 

PROVINCIA DEL NEUQUEN 

NEUQUEN TIERRA DE CONFLUENCIAS 

SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCACIÓN, 

CULTURA Y 

DEPORTE - U.P.E.F.E. - U.C.P. 

MEJORES ESCUELAS 

MAS EDUCACIÓN 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 

LA EDUCACIÓN RURAL - PROMER 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 001/2010 

El Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento ha accedido a financiar y asistir al 
Gobierno Argentino, en la ejecución de las 
obras correspondientes al Proyecto de Mejora- 
miento de la Educación Rural Subcomponente 
A1 - Mejoramiento de Obras de Infraestructura 
Escolar y Equipamiento, mediante el Préstamo 
BIRF 7353- AR. 

En el marco del citado proyecto, se anuncia 
el llamado a Licitación Pública Nacional para la 
construcción de un Edificio Escolar Nuevo. 

Escuela N° 320 Catan LIL - Nivel Inicial 

Departamento Catán LIL - Provincia del 
Neuquén 

Consultas y venta de pliegos: A partir del 12 
de noviembre de 2010, de 09.00 a 14.00 hs., 
hasta un día antes de la fecha de apertura, en 
Tesorería de la U.P.E.F.E., Santiago del Estero 
456, Tel. 0299 4495400 4494623 - 4495231, 
Ciudad de Neuquén. 

Valor del pliego: $ 600.- (Pesos seiscientos). 

Lugar, fecha y hora de apertura: U.C.P. - 
U.P.E.F.E. Calle Belgrano 398 - 9 o Piso - Tel. 
0299 4495400 4494623, Neuquén, 15 de di- 
ciembre de 2010, 10.00 hs. 

e. 26/11/2010 N 5 144887/10 v. 10/12/2010 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN 
PROVINCIA DE JUJUY 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
MEJORES ESCUELAS 
MAS EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 2/2010 

Proyecto de Mejoramiento 
de la Educación Rural 

El Banco Interamericano de Reconstrucción 
y Fomento ha accedido a financiar y asistir al 
Gobierno Argentino, en la ejecución de las 
obras correspondientes al Proyecto de Mejora- 
miento de la Educación Rural, Subcomponente 
A1 -Mejoramiento de Obras de Infraestructura 
Escolar y Equipamiento, mediante el Préstamo 
BIRF 7353-AR. 

En el marco del citado proyecto, se anuncia el 
llamado a Licitación Pública para la remodela- 
ción de edificios escolares. 

Escuela N° 187. 

Localidad: Rachaite 

Departamento: Cochinoca 

Nivel: Inicial y Primario 

Consulta y venta de pliegos: A partir del 14 de 
diciembre del 2010 de 17 a 19 hs. 

Fecha y hora de apertura: 27/12/2010, a las 
17 hs. 

Valor del pliego: $ 600.00 

Consultas, venta de pliegos y lugar de aper- 
tura: Ministerio de Educación, Secretaria de 
Infraestructura Educativa. 

Juana Manuela Gorriti N° 688, Planta Alta, 
S.S. de Jujuy, Provincia de Jujuy. 

e. 24/11/2010 N° 144151/10 v. 07/12/2010 
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VIALES 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 157/2010 

La Dirección Nacional de vialidad llama a Licita- 
ción Pública Nacional de la siguiente Obra: 

Ruta Nacional N° 50 - Provincia de Salta 

Tramo: Río Pescado - Lte. c/Bolivia. 

Sección: Km. 42,81 (Puente sobre el Río 
Pescado). 

Tipo de obra: Construcción de defensas de 
hormigón ciclópeo y relleno con material granular. 

Presupuesto oficial: $ 2.717.712,00.- al mes de 
junio de 2010. 

Apertura de oferta: Se realizará el 27 de enero 
de 2011 a las 11.00 hs. 

Fecha de venta de pliego: a partir del 27 de Di- 
ciembre de 2010. 

Plazo de obra: Cuatro (4) meses. 

Valor del pliego: $ 1.360,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N° 
734/8 - (1067) Capital Federal, Planta Baja - (Sa- 
lón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgeren- 

cia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca 

N° 734/8 -(1067) Capital Federal-3° Piso-D.N.V. 

e. 29/11/2010 N° 146170/10 v. 20/12/2010 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 158/2010 

La Dirección Nacional de vialidad llama a Li- 
citación Pública Nacional de la siguiente Obra: 

Obra de Conservación Mejorativa. 

Ruta Nacional N° 119 - Provincia de 
Corrientes. 

Tramo: Empalme Rutas Nac. Nros. 14 y 127 - 
Alcant. Transv. Km. 44,01. 

Sección: Km. 0,00 - Km. 44,01 

Tipo de obra: Fresado de pavimento existen- 
te, sellado tipo puente de grietas y fisuras con 
asfalto tipo puente, bacheo de la base con mez- 
cla granular, bacheo de la calzada con mezcla 
bituminosa en caliente, tipo concreto asfáltico, 
mezcla asfáltica en caliente para carpeta de 
rodamiento, terraplenes con compactación es- 
pecial para banquinas. 

Presupuesto oficial: $ 16.000.000,00.- al mes 
de marzo de 2010. 

Apertura de oferta: Se realizará el 1 1 de Enero 
de 2011 a las 11.00 hs., en forma continua y su- 
cesiva en el siguiente orden: Licitación Pública 
Nacional N° 153/10 y Licitación Pública Nacio- 
nal N° 158/10. 

Fecha de venta de pliego: A partir del 13 de 
diciembre de 2010. 

Plazo de obra: Diez (10) meses. 

Valor del pliego: $ 3.200,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N° 
734/8 - (1067) Capital Federal, Planta Baja (Sa- 
lón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio 
A. Roca N° 734/8 - (1067) Capital Federal - 3 o 
Piso-D.N.V. 

e. 29/11/2010 N° 146172/10 v. 20/12/2010 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 159/2010 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a 
Licitación Pública Nacional de la siguiente Obra: 



Ruta Nacional N° 9 - Provincia de Jujuy 

Tramo: El Carmen R.P. 42 - San Salvador de 
Jujuy. 

Sección: Construcción de Puentes Peatona- 
les (Km. 1 .686,37 - B° Sargento CABRAL y Km. 
1.690,44 - B° 22 de diciembre) 

Tipo de obra: Construcción de puentes 
peatonales. 

Presupuesto oficial: $ 1.880.000,00.- al mes 
de mayo de 2010. 

Apertura de oferta: Se realizará el 27 de enero 
de 2011 a las 14.00 hs. 

Fecha de venta de pliego: a partir del 27 de 
diciembre de 2010. 

Plazo de obra: Seis (6) meses. 

Valor del pliego: $ 1.000,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N° 
734/8 - (1067) Capital Federal, Planta Baja (Sa- 
lón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio 
A. Roca N° 734/8 - (1067) Capital Federal - 3 o 
Piso-D.N.V. 

e. 29/11/2010 N° 146168/10 v. 20/12/2010 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 161/2010 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a 
Licitación Pública Nacional de la siguiente Obra: 

Obra: Ruta Nacional N° 157 - Pcias. de San- 
tiago del Estero y Tucumán, Tramo: Lavalle - 
Lte. Sgo. del Estero/Tucumán - Lamadrid - Río 
Gastona. Sección. Lavalle (Km. 1095,21) - Mon- 
teagudo(Km. 1174,60). 

Tipo de Obra: Bacheo de calzada con mezcla 
bituminosa 

Sellado de fisuras tipo puente. Relleno de 
huellas con microaglomerado en frío. Trata- 
miento bituminoso tipo microaglomerado en frío. 

Selalamiento horizontal a) Por pulverización 
b) Por extrusión. 

Presupuesto oficial: $ 18.784.906,57- referido 
al mes de abril de 2010. 

Apertura de oferta: Se realizará el 28 de enero 
de 2011 a las 12.00 hs. 

Fecha de venta de pliego: A partir del 29 de 
diciembre de 2010. 

Plazo de obra: Doce (12) meses. 

Valor del pliego: $ 4550,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 (1067) Capital Federal, Planta Baja 
(Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio 
A. Roca N° 734/8 - (1067) Capital Federal - 3 o 
Piso-D.N.V. 

e. 01/12/2010 N e 147876/10 v. 22/12/2010 



Servicios 



lavandería, limpieza, teñido 



CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN 
AÑO DEL BICENTENARIO 
LICITACIÓN PRIVADA N° 253/2010 
Expediente N° 2127/2010 



OBJETO: Por la contratación del servicio 
mensual por el lavado y planchado de ropa 
con destino al Cuerpo Médico Forense, Mor- 
gue Judicial y Departamento de Medicina 
Preventiva y Laboral por el término de veinti- 
cuatro (24) meses a partir de su adjudicación. 

Régimen de contratación: Ley de Contabili- 
dad - Decreto 5720/72. 

Venta y retiro de pliegos: Dirección de Admi- 
nistración - Departamento de Tesorería - Talca- 
huano 550 - Planta Baja - Oficina 2095 - Cdad. 
Autónoma de Bs. As. 

Valor del pliego: Pesos ochenta ($ 80,00). 



Lugar de presentación de las ofertas: Direc- 
ción de Administración - Subdirección de Com- 
pras - Talcahuano 550 - 6to. Piso - Oficina 6135 
- Cdad. Autónoma de Bs. As. 

Apertura: 17 de diciembre de 2010. 

Hora: 11:00 hs. 

Garantía de oferta: 5% del valor de la oferta. 

Presupuesto oficial: Pesos ciento sesen- 
ta mil setecientos uno con doce centavos 
($160.701,12). 

Página web: www.csjn.gov.ar/Contrataciones. 
jsp. 

e. 02/12/2010 N s 148399/10 v. 03/12/2010 



SEGUROS 



LIMPIEZA 



CNEA - COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 205/2010 
Ejercicio: 2010 
Expediente N° 1157/10 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Ser- 
vicio de limpieza para el Centro Atómico 
Constituyentes. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: Depto. Administración C.A.C. - 
Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.) y 
Av. de los Constituyentes, San Martín. Plazo 
y horario: De lunes a viernes de 9.30 a 12.30 
horas. 

Costo del pliego: 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: 
Depto. Administración C.A.C. - Compras, 
Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. 
Plazo y horario: De lunes a viernes de 9.30 a 
12.30 horas. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Depto. Administración C.A.C. - Compras, 
Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. 
Plazo y horario: De lunes a viernes de 9.30 
a 12.30 y hasta el momento de la apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Depto. 
Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. 
Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Día y hora: 
5 de enero de 2011 a las 10:30 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Par- 
ticulares de este procedimiento podrá ser 
obtenido con el fin de presentarse a cotizar 
o consultado en el sitio Web de la Oficina 
Nacional de Contrataciones, http://www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso 
Directo (Contrataciones Vigentes). 

e. 01/12/2010 N s 147725/10 v. 02/12/2010 



SEGURIDAD, VIGILANCIA E 
INVESTIGACIÓN 



INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 004/2010 
Expediente N° 310-2010-04382-7-0000 



OBJETO: Llámase a Licitación Pública 
N° 004/2010 para la contratación de los ser- 
vicios de Seguridad y Protección Patrimonial 
con destino a la sede de la Agencia Coronel 
Rosales, sita en Humberto Primo N° 202 - 
Punta Alta, Provincia de Buenos Aires, por el 
término de doce (12) meses con opción a re- 
novación por igual período. 

Pliego e información en: Página Web del Insti- 
tuto: www.pami.org.ar. 

Valor del pliego: Sin costo. 

Consultas al pliego: U.G.L. V - Bahía Blan- 
ca, Oficina de Compras, sita en San Martín 
261, Bahía Blanca, Prov. Bs. As. (0291) 456- 
5150/5101/1669/4497 - De martes a jueves de 
8.00 a 11.00 hs. - sucursalv@pami.org. ar. 

Presentación de ofertas en: U.G.L. V - Bahía 
Blanca - Oficina de Compras, sita en San Martín 
261, Bahía Blanca, Prov. Bs. As. 

Lugar de apertura: U.G.L. V - Bahía Blanca, 
Oficina de Compras, sita en San Martín 261, 
Bahía Blanca, Prov. Bs. As. 

Apertura: 17/12/2010. 

Hora: 10.00 hs. 

e. 02/12/2010 N s 148457/10 v. 03/12/2010 



MINISTERIO DE INDUSTRIA 
SECRETARIA DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 11/2010 
Expediente N° 795.567/2010 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contrata- 
ción de seguro contra todo riesgo de la flota 
automotor y otros bienes de este Instituto y 
sus Centros de Investigación por 12 (doce) 
meses. 

Clase: De Etapa Única Nacional. 

Modalidad: Sin Modalidad. 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Direc- 
ción: Departamento de Suministros - Edificio 
N° 12 - Av. Gral. Paz N° 5445 - Miguelete - Pcia. 
de Bs. As. Plazo y horario: Días hábiles de 08:00 
a 13:00 hrs. Hasta el 22 de diciembre a las 12:00 
horas. 

Costo del pliego: - - 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Depar- 
tamento de Suministros - Edificio N° 12 - Av. 
Gral. Paz N° 5445 - Miguelete - Pcia. de Bs. As. 
Plazo y horario: Días hábiles de 08:00 a 13:00 
hrs. Hasta el 22 de diciembre a las 12:00 horas. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: De- 
partamento de Suministros - Edificio N° 12 - Av. 
Gral. Paz N° 5445 - Miguelete - Pcia. de Bs. As. 
Plazo y horario: Días hábiles de 08:00 a 13:00 
horas. Hasta el 27 de diciembre de 2010 a las 
10:30 horas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Departa- 
mento de Suministros - Edificio N° 12 - Av. Gral. 
Paz N° 5445 - Miguelete - Pcia. de Bs. As. Día y 
hora: 27 de diciembre de 2010 a las 10:30 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el 
sitio Web de la Oficina Nacional de Contratacio- 
nes, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando 
al Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 01/12/2010 N e 145907/10 v. 02/12/2010 



COMISIÓN NACIONAL DE 
ACTIVIDADES ESPACIALES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 29/2010 
Expediente N° 191/10 

OBJETO: La Comisión Nacional de Activi- 
dades Espaciales emite la presente Circular 
Modificatoria N° 2 de la licitación de la refe- 
rencia, que deberá obtenerse desde la página 
Web de Argentina Compra: www.argentina- 
compra.gov.ar, o desde el sitio Web de CO- 
NAE: www.conae.gov.ar/compras. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Unidad de 
Abastecimiento, Av. Paseo Colón 751, 3 o piso, 
CP (1063), Capital Federal, Tel.: 011-4331-0074 
(5203/5405). Día y hora: Lunes 24 de enero de 
2011, 15 horas. 

e. 02/12/2010 N e 148691/10 v. 02/12/2010 



SERVICIOS DIVERSOS 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE DERECHO 
DIRECCIÓN DE COMPRAS 
LICITACIÓN PRIVADA N° 013/2010 
Expediente N° 0045377/2010 

OBJETO: Contratación de un servicio de 
portería y vigilancia para esta Casa de Estu- 
dios. 

Lugar, plazos y horarios de consulta de plie- 
gos: Los pliegos podrán consultarse en la Direc- 
ción de Compras de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires, sita en la Av. 
Pte. Figueroa Alcorta2263, Primer Piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Te. 011-4809-5652, 
de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas. 

Lugar, plazos y horarios de venta de pliegos: 
Los pliegos podrán retirarse en la Dirección 
de Compras de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av. Pte. 
Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad Au- 
tónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 
10,00 a 14,00 horas. 
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Valor del pliego: Cien pesos ($ 100,00). 

Día de visita: 09 de diciembre de 2010. 

Lugar de presentación de las ofertas: Los 
pliegos deberán presentarse en la Dirección 
de Compras de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av. Pte. 
Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad Au- 
tónoma de Buenos Aires. 

Lugar del acto de apertura: Dirección de Com- 
pras de la Facultad de Derecho de la Unidad de 
Buenos Aires, sita en la Av. Pte. Figueroa Al- 
corta 2263, Primer Piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Día y hora del acto de apertura: 13 de diciem- 
bre de 2010 a las 13,00 horas. 

e. 02/12/2010 N e 148661/10 v. 03/12/2010 



MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA 
INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PESQUERO - SAF 607 
LICITACIÓN PRIVADA N° 019/2010 
Expediente N° 766/10 

OBJETO: Contratación servicio de manteni- 
miento de los sistemas mecánicos de los Bip's. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Consulta de pliegos y retiro: Departamento 
de Compras y Servicios, INIDEP, Paseo Victoria 
Ocampo N° 1, Mar del Plata, Tel.: (0223) 486- 
2586 Interno 202 al 205, hasta 24 horas antes 
de la fecha de apertura. 

Valor del pliego: Sin valor 

Fecha de apertura: 15/12/10 a las 10.00 horas. 

Presentación de las ofertas: Departamento de 
Compras y Servicios, INIDEP, hasta la fecha y 
hora de apertura de los sobres. 

Lugar del acto de apertura: Departamento de 
Compras y Servicios, INIDEP. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consultado 
o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en 
este último caso ingresando con usuario y con- 
traseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 02/12/2010 N e 148432/10 v. 03/12/2010 



ARMADA ARGENTINA 
ESTADO MAYOR GENERAL 
DE LA ARMADA - ESSA 
ESCUELA DE SUBOFICIALES 
DE LA ARMADA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 07/2010 
Expediente ESSA,AAT N° 36/10 

OBJETO: Contratar un servicio de traslado de 
personas para el transporte de los convocados a 
la incorporación de este Instituto (período selec- 
tivo preliminar año 2011), proveniente de las Re- 
giones de Cuyo, Centro, Litoral y Buenos Aires. 

Lugar, plazos y horarios de consulta y entrega 
de pliegos: Escuela de Suboficiales de la Armada - 
Unidad Operativa de Compras - Base Naval Puerto 
Belgrano - TE: 02932-489948 - Buenos Aires. De 
lunes a viernes de 08.00 a 14.00 horas en la Oficina 
Compras de esta Escuela o en el sitio Web www. 
argentinacompra.gov.ar, hasta el día y hora fijado 
en la fecha de apertura. 

Valor del pliego: $ 0,00.- 

Lugar de presentación de las ofertas y acto de 
apertura: Escuela de Suboficiales de la Armada - 
Unidad Operativa de Compras - Base Naval Puer- 
to Belgrano, Buenos Aires. Hasta el día y hora del 
acto de apertura. 

Día y hora del acto de apertura: 22 de diciembre 
de 2010 -09.30 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de 
presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web 
de la Oficina Nacional de Contrataciones, www. 
argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Di- 
recto "Contrataciones Vigentes". 

e. 01/12/2010 N e 145022/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 

INCUCAI 

LICITACIÓN PUBLICA N° 11/2010 

Expediente N° INCUCAI 536/2010 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contrata- 
ción de servicios de Laboratorio para tipifica- 
ción HLA. 



Clase: De Etapa Única Nacional. 

Modalidad: Sin Modalidad. 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Direc- 
ción: Departamento de Compras y Contratacio- 
nes - Ramsay 2250. Sin descripción - Capital 
Federal - Cl. Plazo y horario: Hasta el día previo 
a la apertura, de lunes a viernes de 10:00 a 
16:00 hs. 

Costo del plilego: $ 20. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Depar- 
tamento de Compras y Contrataciones - Ram- 
say 2250. Sin descripción - Capital Federal - Cl. 
Plazo y horario: Hasta el día previo a la apertura, 
de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Departamento de Compras y Contrataciones - 
Ramsay 2250. Sin descripción - Capital Federal 
- Cl. Plazo y horario de presentación: Hasta el 
día previo a la apertura, de lunes a viernes de 
10:00 a 16:00 hs. 

Cierre de ofertas: 03 de enero de 2011 a las 
16:00 horas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Departa- 
mento de Compras y Contrataciones - Ramsay 
2250. Sin descripción - Capital Federal - Cl. Día 
y hora: 04 de enero de 2010 a las 11:00 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el 
sitio Web de la Oficina Nacional de Contratacio- 
nes, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando 
al Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 02/12/2010 N e 145083/10 v. 03/12/2010 



ORGANISMO REGULADOR DEL 
SISTEMA NACIONAL DE 
AEROPUERTOS (ORSNA) 
LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 2/2010 
DE ETAPA ÚNICA 
Expediente N° 578/09 

OBJETO: Contratación de un servicio co- 
mercial de pago a través de un sistema de 
cargas de saldos en tarjetas magnéticas para 
brindar al personal del ORSNA el servicio 
de comedor durante la jornada laboral, en 
comercios gastronómicos ubicados dentro 
del siguiente radio de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires: Calle Carlos Pellegrini, Av. 
Córdoba, Alicia M. de Justo y Av. Rivadavia; 
en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo 
N° 20.744, Artículo 103 bis, apartado a) y de la 
Resolución ORSNA N° 68/09. 

CONVOCATORIA: Mediante Resolución 
ORSNA N° 72 de fecha 24 de noviembre de 
2010, el Directorio del Organismo Regulador 
del Sistema Nacional de Aeropuertos autorizó el 
llamado a licitación. 

Fecha, hora y lugar de consulta y retiro de 
pliego: El presente Pliego podrá ser consultado 
y/o retirado desde el 2 de diciembre de 2010 
hasta el 7 de enero de 2011 en el horario de 
10:00 hs. a 13:00 hs. y de 15:00 hs. a 17:00 hs. 
- Organismo Regulador del Sistema Nacional 
de Aeropuertos - Gerencia de Administración y 
Presupuesto. Área de Compras Av. Corrientes 
441 Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en el sitio de Internet de la Oficina Na- 
cional de Contrataciones de la Subsecretaría de 
la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, cuya dirección es www.argentina- 
compra.gov.ar. 

Plazo límite de presentación de las ofertas: 
Las ofertas podrán ser presentadas hasta las 
11:00 hs. de la fecha fijada para la realización 
del Acto de Apertura de las mismas. 

Fecha, hora y lugar de apertura de ofertas: El 
acto de apertura de ofertas se realizará el día 10 
de enero de 2011 a las 12:00 horas. Organismo 
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuer- 
tos - Gerencia de Administración y Presupuesto. 
Área de Compras y Contrataciones. Av. Corrien- 
tes 441 - Planta Baja. 

e. 02/12/2010 N e 148357/10 v. 03/12/2010 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 
SECRETARIA DE MINERÍA 
YACIMIENTO CARBONÍFERO 
RIO TURBIO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 20/2010 
Expediente N° S01:0508449/2009 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Refac- 
ción y puesta en valor de los Pabellones Nros. 



16 y 17 del Yacimiento Carbonífero Río Turbio 
y los Servicios Ferroportuarios con Termina- 
les en Punta Loyola y Río Gallegos, sito en la 
Provincia de Santa Cruz. 

Clase: Etapa Única y Nacional. 

Régimen de contratación: Ajuste Alzado. 

Pliego: Pesos mil ($ 1.000.-). 

Retiro de pliegos: Lugar/Dirección: Yacimien- 
to Carbonífero Río Turbio, Av. Cabildo 65, Planta 
Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo 
y horario: Hasta el día 16 de enero de 2011 de 
lunes a viernes, de 10 a 16 hs. 

La presente contratación se encuentra sujeta 
al Régimen de Compre Trabajo Argentino ins- 
tituido por la Ley N° 25.551, su Decreto Regla- 
mentario N° 1600/02 y demás normas comple- 
mentarias y aclaratorias. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consultado 
en el sitio Web del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, www. 
minplan.gov.ar, y en la página del Yacimiento 
Carbonífero Río Turbio, www.ycrt.gov.ar. 

Consultas: Lugar/Dirección: Yacimiento Car- 
bonífero Río Turbio, Av. Cabildo 65, Planta Baja, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: 4779- 
5413. Plazo y horario: Deberán formularse por 
escrito ante YCRT, hasta el día 12 de enero del 
2011, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. 

Presentación de oferta: Lugar: Yacimiento 
Carbonífero Río Turbio, Av. Cabildo 65, Planta 
Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día 
y hora: Hasta el día 28 de enero de 2011 a las 
16 hs. 

Lugar: Planta YCRT, Río Turbio, Departamen- 
to de Güer Aike, Provincia de Santa Cruz. Día 
y hora: Hasta 30 minutos antes de la apertura. 

Presupuesto oficial: Pesos once millones cua- 
trocientos veintiocho mil novecientos setenta y 
cinco ($ 11.428.975). 

Garantía de mantenimiento de propuesta: 
Pesos ciento catorce mil doscientos noventa 
($ 114.290). 

Visita a obra: Obligatoria (art. 7 del P.C.E.). 
Para solicitar la misma, contactar al Dr. Miguel 
Ángel Larregina, 4779-5413, de lunes a viernes 
de 10 a 16 hs. 

Acto de apertura: Lugar: Planta YCRT, Río 
Turbio, Departamento de Güer Aike, Provincia 
de Santa Cruz. Día y hora: El día 2 de febrero de 
2011, a las 11 hs. 

e. 01/12/2010 N 5 147852/10 v. 22/12/2010 



COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DE 
SALTO GRANDE 
LICITACIÓN PUBLICA 
CONTRATO N° SG-457 

OBJETO: Remodelación de las instala- 
ciones de dos Ascensores (Montacargas de 
márgenes derecha e izquierda) del Complejo 
Hidroeléctrico de Salto Grande. 

Consulta y venta de la documentación: Todos 
los días hábiles en el horario de 09 a 14 horas 
en: 

• Avenida Leandro N. Alem 449 - 7mo 
Piso - Buenos Aires (Argentina) - Sector 
Administración 

• Convención 1343 - 10° Piso - Montevideo 
(Uruguay) - Sector Gestión Administrativa 

• En la Represa de Salto Grande (Concordia 
- Salto), en las oficinas del Sector Compras y 
Contrataciones. 

• Dirección en Internet: www.saltogrande.org 
Valor de los pliegos: Dólares estadouniden- 
ses Doscientos (U$S 200). 

Apertura de las ofertas: El día 15 de febrero de 
2011, a las 09.00 horas en las oficinas del Área 
Materiales, Sector Compras y Contrataciones 
del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande. 

Recepción de las ofertas: Las ofertas serán 
recibidas hasta el día y hora de apertura fijados 
más arriba. 

e. 02/12/2010 N e 148517/10 v. 09/12/2010 



COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DE 
SALTO GRANDE 
LICITACIÓN PUBLICA 
CONTRATO N° SG-462 

OBJETO: Transporte del Personal de Salto 
Grande - Semana Calendaría - Para Prestado- 
res Argentinos. 

Consulta y venta de la documentación: Todos 
los días hábiles en el horario de 08 a 14 horas 
en: 



• Avenida Leandro N. Alem 449 - 7mo 
Piso - Buenos Aires (Argentina) - Sector 
Administración 

• En la Represa de Salto Grande (Concordia 
- Salto), en las oficinas del Sector Compras y 
Contrataciones. 

• Dirección en Internet: www.saltogrande.org 
Valor de los pliegos: Dólares estadouniden- 
ses doscientos (U$S 300). 

Apertura de las ofertas: El día 16 de diciembre 
de 2011, a las 09.00 horas en las oficinas del 
Área Materiales, Sector Compras y Contrata- 
ciones del Complejo Hidroeléctrico de Salto 
Grande. 

Recepción de las ofertas: Las ofertas serán 
recibidas hasta el día y hora de apertura fijados 
más arriba. 

e. 02/12/2010 N 9 148520/10 v. 09/12/2010 



SAF 380 - PREFECTURA NAVAL 

ARGENTINA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

DIVISIÓN CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 103/2010 

Expediente N° CUDAP-42039/10 

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE SELEC- 
CIÓN: Contratar el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo del Sistema de Rada- 
rización VTS para el control del Tráfico Naval 
en el Río de la Plata, instalado en el Contrase 
Buenos Aires. 

Clase: De Etapa Única Nacional. 

Modalidad: Sin Modalidad. 

Costo del pliego: Pesos diez ($ 10,00). 

Retiro de pliegos en el Organismo contra- 
tante: Lugar/Dirección: Edificio Guardacostas 
- Sito en la Av. Eduardo Madero 235 - Dirección 
de Administración Financiera - Departamento 
Adquisiciones - División Contrataciones - 7° 
Piso - Of. 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Te/Fax 4318-7578. Plazo y horario: En 
días hábiles administrativos, en el horario de 
08.00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas del 
día hábil administrativo anterior al fijado para el 
acto de apertura. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Edificio Guardacostas - Sito en la Av. Eduardo 
Madero 235 - Dirección de Administración Fi- 
nanciera - Departamento Adquisiciones - Divi- 
sión Contrataciones - 7° Piso - Of. 7.51 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Plazo y horario: En 
días hábiles administrativos, en el horario de 
08.00 a 14.00 horas y hasta el día y horario fija- 
do para el acto de apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Edificio 
Guardacostas - Sito en la Av. Eduardo Madero 
235 - Dirección de Administración Financiera - 
Departamento Adquisiciones - División Contra- 
taciones - 7° Piso - Of. 7.51 - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Día y hora: 28 de diciembre de 
2010 a las 09:00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares y Generales también podrá obtenerse 
del sitio de Internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar, 
ingresando al Acceso Directo "Acceso para Or- 
ganismos y Proveedores", hasta las 12:00 horas 
del día hábil administrativo anterior al fijado para 
el acto de apertura. 

e. 01/12/2010 N 9 146987/10 v. 02/12/2010 



ARMADA ARGENTINA 

ESTADO MAYOR GENERAL 

DE LA ARMADA 

ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA N° 144/2010 

Expediente: ARPB, C04, LFY N° 235/10 

OBJETO: Por la reparación del sistema de 
tuberías que suministra los servicios de lu- 
cha contra incendio, agua potable, aire com- 
primido y agua dulce a presión. 

Lugar, día y hora donde pueden retirarse y/o 
consultarse los pliegos: Departamento Contabi- 
lidad - Arsenal Naval Puerto Belgrano. De lunes 
a viernes, en el horario de 08:00 a 14:00 hs. 
Teléfono 02932-486972/6973. 

Valor del pliego: Pesos cincuenta ($ 50,00). 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consultado 
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o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en 
este último caso ingresando con usuario y con- 
traseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 

Lugar, día y hora de presentación de ofertas: 
Departamento Contabilidad - Arsenal Naval 
Puerto Belgrano. De lunes a viernes, en el hora- 
rio 08:00 a 14:00 hs. 

Horario límite: Hasta las 09.00 hs. del día de 
la apertura. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: De- 
partamento Contabilidad - Arsenal Naval Puerto 
Belgrano. 

Apertura: 27/01/11 a 09.30 hs. 

e. 02/12/2010 N e 145110/10 v. 03/12/2010 



ARMADA ARGENTINA 

ESTADO MAYOR GENERAL 

DE LA ARMADA 

ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA N° 145/2010 

Expediente: ARPB, C04, LFY N° 237/10 

OBJETO: Para contratar el servicio para re- 
parar tuberías de bombas de incendio dentro 
de la Casa de Bombas N° 1 del Arsenal Naval 
Puerto Belgrano. 

Lugar, día y hora donde pueden retirarse y/o 
consultarse los pliegos: Departamento Contabi- 
lidad - Arsenal Naval Puerto Belgrano. De lunes 
a viernes, en el horario de 08:00 a 14:00 hs. 
Teléfono 02932-486972/6973. 

Valor del pliego: Pesos cincuenta ($ 50,00). 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consultado 
o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en 
este último caso ingresando con usuario y con- 
traseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 

Lugar, día y hora de presentación de ofertas: 
Departamento Contabilidad - Arsenal Naval 
Puerto Belgrano. De lunes a viernes, en el hora- 
rio 08:00 a 14:00 hs. 

Horario límite: Hasta las 09.00 hs. del día de 
la apertura. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: De- 
partamento Contabilidad - Arsenal Naval Puerto 
Belgrano. 

Apertura: 27/01/11 a 09.30 hs. 

e. 02/12/2010 N e 145105/10 v. 03/12/2010 



ARMADA ARGENTINA 

ESTADO MAYOR GENERAL 

DE LA ARMADA 

ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA N° 146/2010 

Expediente: ARPB, C04, LFY N° 236/10 



OBJETO: Para contratar el servicio para re- 
parar las tuberías de bombas de infiltración 
dentro de la Casa de Bombas N° 1 del Arsenal 
Naval Puerto Belgrano. 

Lugar, día y hora donde pueden retirarse y/o 
consultarse los pliegos: Departamento Contabi- 
lidad - Arsenal Naval Puerto Belgrano. De lunes 
a viernes, en el horario de 08:00 a 14:00 hs. 
Teléfono 02932-486972/6973. 

Valor del pliego: Pesos cincuenta ($ 50,00). 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consultado 
o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en 
este último caso ingresando con usuario y con- 
traseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 

Lugar, día y hora de presentación de ofertas: 
Departamento Contabilidad - Arsenal Naval 
Puerto Belgrano. De lunes a viernes, en el hora- 
rio 08:00 a 14:00 hs. 

Horario límite: Hasta las 09.00 hs. del día de 
la apertura. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: De- 
partamento Contabilidad - Arsenal Naval Puerto 
Belgrano. 

Apertura: 27/01/11 a 09.30 hs. 

e. 02/12/2010 N e 145102/10 v. 03/12/2010 



ARMADA ARGENTINA 

ESTADO MAYOR GENERAL 

DE LA ARMADA 

ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA N° 147/2010 

Expediente: ARPB, C04, LFY N° 242/10 

OBJETO: Para contratar el servicio para re- 
parar baral largo de la platea del Dique N° 1, 
renovado de vigas, tacos, tapas de madera y 
sus herrajes de fijación. 

Lugar, día y hora donde pueden retirarse y/o 
consultarse los pliegos: Departamento Contabi- 
lidad - Arsenal Naval Puerto Belgrano. De lunes 
a viernes, en el horario de 08:00 a 14:00 hs. 
Teléfono 02932-486972/6973. 

Valor del pliego: Pesos cincuenta ($ 50,00). 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consultado 
o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en 
este último caso ingresando con usuario y con- 
traseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 

Lugar, día y hora de presentación de ofer- 
tas: Departamento Contabilidad Arsenal Naval 
Puerto Belgrano. De lunes a viernes, en el hora- 
rio 08:00 a 14:00 hs. 

Horario límite: Hasta las 09.00 hs. del día de 
la apertura. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: De- 
partamento Contabilidad - Arsenal Naval Puerto 
Belgrano. 

Apertura: 27/01/11 a 09.30 hs. 

e. 02/12/2010 N 5 145098/10 v. 03/12/2010 



MINISTERIO DE INDUSTRIA 
SECRETARIA DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
CONCURSO DE PRECIOS 
INTI-FCCIN° 32/2010 

OBJETO: Destapación y limpieza de la Red 
Cloacal. 

Lugar donde pueden consultarse o retirarse 
los pliegos: Instituto Nacional de Tecnología In- 
dustrial, Departamento de Suministros - Edificio 
N° 12 del Parque Tecnológico Migueletes, sito 
en la Av. Gral. Paz N° 5445 - Partido de Gral. 
San Martín, Provincia de Buenos Aires, días 
hábiles de 8:30 a 15:30 horas. 

Lugar de presentación de las ofertas: Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial, Departamen- 
to de Suministros - Edificio N° 12 del Parque 
Tecnológico Migueletes, sito en la Av. Gral. Paz 
N° 5445 - Partido de Gral. San Martín, Provincia 
de Buenos Aires, días hábiles de 8:30 a 15:30 
horas. 

Apertura: 14 de enero de 2011 a las 11.00 
horas. 

e. 01/12/2010 N e 147717/10 v. 02/12/2010 



COMISIÓN NACIONAL 
DE COMUNICACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 20/2010 
Expediente CNC N° 11469/2010 

OBJETO: Contratación de un servicio de 
atención telefónica para el Sistema de TV Di- 
gital Abierta. 

Lugar de consultas y/o retiro de pliegos: Co- 
misión Nacional de Comunicaciones - Gerencia 
de Administración de Recursos - Área Sumi- 
nistros, Contrataciones y Control de Servicios 
Básicos, calle Perú N° 103, piso 15 (C1067AAC) 
Ciudad de Buenos Aires, en días hábiles ad- 
ministrativos en el horario de 9:30 a 13:00 y de 
15:00 a 17:30. 

Lugar de presentación de ofertas: El indicado 
precedentemente y hasta el día y hora prefija- 
dos para la apertura de sobres. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Apertura de sobres: Perú N° 103, piso 15 
-Ciudad de Buenos Aires-. 10 de enero de 2011. 
11:30 horas. 



ciones, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al 
Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 02/12/2010 N 5 148722/10 v. 03/12/2010 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
SECRETARIA DE GESTIÓN 
ADMINISTRABA, ECONÓMICA 

Y DE SERVICIOS 
COORDINACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO 

Y SERVICIOS 
LICITACIÓN PUBLICA 
Expediente N° REC: 13001/10 

Llámase a Licitación Pública para el día 20 
de diciembre de 2010, a las 09:30 horas, para 
contratar por el sistema de Ajuste Alzado, la 
ejecución de la siguiente obra: 

Mendoza - Centro Universitario - Cierre de 
rejas sobre calle Monseñor Orzali. 

Presupuesto oficial: $ 102.698,09. 

Valor del pliego: $ 200,00. 

Garantía de Licitación: $ 1.100,00. 

Las carpetas con la documentación se en- 
cuentran a disposición de los interesados (hasta 
tres días hábiles anteriores a la fecha de aper- 
tura), en la Mesa de Entradas de Dirección de 
Logística y Administración (Edificio Ex Rectora- 
do - Centro Universitario - Parque General San 
Martín - Ciudad - Mendoza), donde se realizará 
la apertura de las propuestas el día y hora indi- 
cados. 

e. 30/11/2010 N° 137402/10 v. 06/12/2010 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL NORDESTE 

LICITACIÓN PUBLICA N° 09/2010 
Expediente N° 01-2010-07424 

OBJETO DEL LLAMADO: Ensanche y repa- 
vimentación de acceso - Campus - U.N.N.E. 

- Sargento Cabral - Corrientes - Ubicación: 
Calle Sargento Cabral N° 2131 - C.P. 3400 - 
Corrientes - Capital. 

Presupuesto oficial: $ 320.000,00. 

Fecha de apertura: 16 de febrero de 2011 - 
Hora: 11. 

Lugar de apertura: Dirección General Econó- 
mico Financiero - Dirección de Contrataciones 

- U.N.N.E. - 25 de Mayo N° 868 - C.P. 3400 

- Corrientes. 

Lugar de consulta y venta de pliegos: En días 
hábiles de 8 a 12 horas en la Dirección de Con- 
trataciones - Rectorado - UNNE - Ubicada en 
calle 25 de Mayo N° 868 - C.P. 3400 Corrientes, 
e. 19/11/2010 N e 140775/10 v. 13/12/2010 



IMPORTANTE: El Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares de este procedimiento podrá ser obteni- 
do con el fin de presentarse a cotizar o consultado 
en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrata- 



MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
LICITACIÓN PRIVADA N° 37/2010 
Expediente N° 1.415.102/10 del 
Registro del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 



OBJETO DE LA LICITACIÓN: Contratación 
del servicio de seguimiento de medios gráfi- 
cos, por un período de doce (12) meses con 
opción a prórroga por doce (12) meses más, 
a solicitud de la Dirección de Prensa y Comu- 
nicaciones. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Direc- 
ción: Departamento Compras y Contrataciones, 
Administración Central, sito en la Av. Leandro N. 
Alem N° 650, Piso 5 o de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Plazo y horario: De lunes a vier- 
nes de 9.30 a 17.00 hs., hasta las 17.00 hs. del 
día laborable inmediato anterior a la fecha fijada 
para la apertura. 

Costo del pliego: Sin cargo. 

Retiro de pliegos: Los mismos podrán ser reti- 
rados personalmente en el Departamento Com- 
pras y Contrataciones, Administración Central, 
sito en la Av. Leandro N. Alem N° 650, Piso 5 o 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, u ob- 
tenidos vía Internet de la Página www.argentina. 
compra. gob.ar ingresando al link "Contratacio- 
nes Vigentes", siendo la fecha tope para ambos 



casos las 17:00 hs. del día laborable inmediato 
anterior a la fecha fijada para la apertura. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Depar- 
tamento Compras y Contrataciones, Administra- 
ción Central, sito en la Av. Leandro N. Alem N° 
650, Piso 5 o de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Plazo y horario: Por escrito y hasta se- 
tenta y dos (72) horas hábiles antes de la fecha 
de apertura. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Departamento Compras y Contrataciones, Ad- 
ministración Central, sito en la Av. Leandro N. 
Alem N° 650, Piso 5 o de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Plazo y horario: De lunes a 
viernes de 9.30 a 17.00 hs., hasta las 11.00 hs. 
del día 15 de diciembre de 2010. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Departa- 
mento Compras y Contrataciones, Administra- 
ción Central, sito en la Av. Leandro N. Alem N° 
650, Piso 5 o de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Plazo y horario: A las 11.00 hs. del día 15 
de diciembre de 2010. 

e. 01/12/2010 N° 147887/10 v. 02/12/2010 



TRENES DE BUENOS AIRES S.A. 
CONCURSO PRIVADO DE 
PRECIOS N°S-001/2010 

OBJETO: Provisión e instalación de Barre- 
ras Automáticas y pavimentación de Pasos a 
Nivel en Líneas Mitre y Sarmiento. 

Monto estimado: $ 110.000.000. 

Consulta y/o adquisición de pliegos: Desde 
el 02 de diciembre de 2010 al 27 de diciembre 
de 2010 inclusive de 9:30 hs a 12:30 hs y de 
14:30 hs a 17:30 hs. 

Fecha de presentación de ofertas: Hasta el 28 
de diciembre de 2010 a las 16 hs. 

Lugar de consulta y retiro de pliegos y presen- 
tación de ofertas: Av. Ramos Mejía 1358 Piso 2 o , 
Ciudad de Buenos Aires, Gcia. Administración 
de Planes de Inversión. 

Valor del pliego: $ 30.000.- (Pesos treinta mil). 

Fecha y lugar de apertura: Se realizará el 
día 04 de enero de 2011 a las 16:00 hs en Av. 
Ramos Mejía 1358 Piso 3 o , Ciudad de Buenos 
Aires. 

Consultar en: www.argentinacompra.gov.ar 
e. 02/12/2010 N s 148496/10 v. 03/12/2010 



CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN 
AÑO DEL BICENTENARIO 
LICITACIÓN PRIVADA N° 252/2010 
Expediente N° 4067/2010 

OBJETO: Por la contratación del servicio 
por el estudio de tomografías axiales com- 
putadas, resonancias magnéticos y estudios 
ecográficos con destino al Cuerpo Médico 
Forense por el término de doce (12) meses a 
partir de su adjudicación. 

Régimen de contratación: Ley de Contabili- 
dad - Decreto 5720/72. 

Venta y retiro de pliegos: Dirección de Admi- 
nistración - Departamento de Tesorería - Talca- 
huano 550 - Planta Baja - Oficina 2095 - Cdad. 
Autónoma de Bs. As. 

Valor del pliego: Pesos ciento cuarenta y cin- 
co ($ 145,00). 

Lugar de presentación de las ofertas: Direc- 
ción de Administración - Subdirección de Com- 
pras - Talcahuano 550 - 6to. Piso - Oficina 6135 
- Cdad. Autónoma de Bs. As. 

Apertura: 16 de diciembre de 2010. 

Hora: 11:00 hs. 

Garantía de oferta: 5% del valor de la oferta. 

Presupuesto oficial: Pesos doscientos noven- 
ta mil quinientos veinte ($ 290.520,00). 

Página web: www.csjn.gov.ar/Contrataciones. 
jsp. 

e. 02/12/2010 N e 148401/10 v. 03/12/2010 



CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN 
AÑO DEL BICENTENARIO 
LICITACIÓN PRIVADA N° 254/2010 
Expediente N° 458/2010 

OBJETO: Por la contratación del servicio de 
mudanza del Fuero Penal del Archivo General 
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del Poder Judicial de la Nación al edificio sito 
en Hipólito Yrigoyen 2041, CABA. 

Régimen de contratación: Ley de Contabili- 
dad - Decreto 5720/72. 

Venta y retiro de pliegos: Dirección de Admi- 
nistración - Departamento de Tesorería - Talca- 
huano 550 - Planta Baja - Oficina 2095 - Cdad. 
Autónoma de Bs. As. 

Valor del pliego: Pesos trescientos sesenta y 
tres ($ 363,00). 

Lugar de presentación de las ofertas: Direc- 
ción de Administración - Subdirección de Com- 
pras - Talcahuano 550 - 6to. Piso - Oficina 6135 
- Cdad. Autónoma de Bs. As. 

Apertura: 27 de diciembre de 2010. 

Hora: 11:00 hs. 

Garantía de oferta: 5% del valor de la oferta. 

Presupuesto oficial: Pesos setecientos veinti- 
séis mil ($ 726.000,00). 

Página web: www.csjn.gov.ar/Contrataciones. 
jsp. 

e. 02/12/2010 N e 148393/10 v. 03/12/2010 



SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN ARGENTINA 
EDUCAR S.E. 

LICITACIÓN PUBLICA N° 22/2010 
Expediente N° 626/2010/EDUC. AR- 
SENAL INFANTIL 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Realiza- 
ción integral de un ciclo televisivo de nom- 
bre provisorio "Chikuchis II" compuesto 
por 26 (veintiséis) capítulos de 15 (quin- 
ce) minutos de duración aproximada cada 
uno, y de 18 (dieciocho) microprogramas, 
10 (diez) de los cuales serán extracción de 
los micros musicales que formarán parte 
de los capítulos y 8 (ocho) de ellos, de en- 
tre 2 (dos) a 3 (tres) minutos de duración 
aproximada cada uno, que serán realizados 
a partir de material derivado de los capí- 
tulos. La serie está dedicada a niños y ni- 
ñas de entre 3 a 5 años edad, para la franja 
Ronda Pakapaka. 

Se trata de una serie de títeres producida 
por Educar S.E., cuya intención consiste en 
abordar temas de la cotidianeidad propios 
de los vínculos, la convivencia y relaciones 
entre chicos y chicas pequeños. Un grupo de 
"títeres - personajes" provenientes de dife- 
rentes lugares, con distintos rasgos y perso- 
nalidades, se encuentran en una "plaza" (lu- 
gar de reunión) y atraviesan a lo largo de los 
diferentes capítulos, situaciones, avatares y 
conflictos (acordes a su edad) producto de 
su interacción. 

Cada capítulo de la serie repetirá una es- 
tructura fija. La acción transcurrirá en una 
plaza y sus diferentes rincones (realización 
escenográfica en estudio), en donde todos 
los días se juntan un buen rato a jugar, a par- 
tir de la llegada de los chikuchis desde sus 
distintos lugares de origen. 

El adjudicatario deberá aportar, organizar 
y coordinar los recursos técnicos y humanos 
mínimos requeridos para la realización de 
pre-producción, producción, dirección, post- 
producción y todos los demás actos reque- 
ridos para la realización integral de la serie 
hasta conseguir el corte final y la bajada de 
los masters a los soportes indicados. Dichas 
tareas comprenden entre otras cosas, la pre- 
producción, el desarrollo de la artística (efec- 
tos, separadores, aperturas, cierres, etc.), la 
inserción de imágenes de archivo, estudios 
de grabación, edición, post-producción, 
musicalización, compaginación, así como 
la realización de todos los demás actos que 
resulten conducentes para dotar a la serie de 
todas las condiciones técnicas y artísticas 
requeridas para su posterior difusión, exhi- 
bición, reproducción, distribución y/o comer- 
cialización en cualquier medio televisivo y/o 
de exhibición (incluido VOD, IPTV, streaming 
y webcasting) y/o en soportes existentes a 
la fecha o futuros, sin limitación temporal 
y/o territorial alguna. Los capítulos deberán 
cumplir las pautas del Anexo II de Especifica- 
ciones Técnicas que forman parte del Pliego 
de bases y condiciones particulares. 

El costo total por la realización integral 
de la serie no podrá exceder de la suma de 
$ 624.000 IVA Incluido. 

Lugar de Retiro de Pliegos y presentación 
de ofertas: Coordinación Contrataciones 2° 



Piso, Montevideo 1012 - 2 o Piso "D", C.A.B.A, 
de 11 a 16:00 hs. y hasta la fecha y hora fija- 
das por el acto de apertura a desarrollarse en 
Montevideo 1012, Piso 2° D, CABA, Coordina- 
ción de Compras y Contrataciones. 

Apertura: 22.12.2010 - 12:00 hs. 

Valor del pliego: Sin costo. 

e. 01/12/2010 N° 147086/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN ARGENTINA 
EDUCAR S.E. 

LICITACIÓN PUBLICA N° 25/2010 
Expediente N° 748/201 0/EDUC AR- 
SENAL INFANTIL 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Produc- 
ción integral de 143 (ciento cuarenta y tres) 
microprogramas realizados en el interior del 
país (Secciones 1), los mismos formarán par- 
te de cada uno de los programas en los 13 
capítulos del Ciclo Pakapaka IV, que se entre- 
garán en 13 masters. 

Cada programa tendrá: 

1. Microprograma de Geografía 

2. Microprograma de Flora, Fauna o Interés 
general 

3. Microprograma Historia 

4. Microprograma Curiosidades: ¿Sabías 
qué? 

5. Microprograma Deportes 

6. Consigna 1: Historia y Geografía 

7. Consigna 2: Mi noticia es 

8. Consigna 3: La palabra importante 

9. Separador 1: Lugares 

10. Separador 2: PKPK 

11. Separador 3: Literatura 

El costo total por la producción del ciclo no 
podrá exceder de la suma de $ 819.000 - IVA 
incluido. 

Lugar de retiro de pliegos y presentación de 
ofertas: Coordinación Contrataciones 2° piso, 
Montevideo 1012 - 2° Piso "D", C.A.B.A, de 11 
a 16:00 hs. y hasta la fecha y hora fijadas por el 
acto de apertura a desarrollarse en Montevideo 
1012 - Piso 2° D, CABA, Coordinación de Com- 
pras y Contrataciones. 

Apertura: 29.12.2010 - 13:30 hs. 

Valor del pliego: Sin costo. 

e. 01/12/2010 N° 147085/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN ARGENTINA 
EDUCAR S.E. 

LICITACIÓN PUBLICA N° 26/2010 
Expediente N° 749/201 0/EDUC. AR- 
SENAL INFANTIL 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Producción 
integral de 143 (ciento cuarenta y tres) micropro- 
gramas realizados en el interior del país (Seccio- 
nes 2), los mismos formarán parte de cada uno 
de los programas en los 13 capítulos del Ciclo 
Pakapaka IV, que se entregarán en 13 masters. 

Cada programa tendrá: 

1. Microprograma con autorretrato nene 

2. Microprograma con autorretrato nena 

3. Microprograma con Escuela 

4. Microprograma con Trabalenguas 

5. Microprograma con chicos y chicas sobre- 
salientes en disciplinas artísticas. 

6. Consigna 1: Literatura 

7. Consigna 2: Efemérides de chicos 

8. Consigna 3: En globo por el globo 

9. Separador 1: Arte - Clip de malabares, 
acrobacia o disciplinas circenses 

10. Separador 2: Escuela 

11. Separador 3: Yo 

El costo total por la producción del ciclo no 
podrá exceder de la suma de $ 715.000.- IVA 
incluido. 

Lugar de retiro de pliegos y presentación de 
ofertas: Coordinación Contrataciones 2° piso, 
Montevideo 1012 - 2 o Piso "D", C.A.B.A, de 11 
a 16:00 hs. y hasta la fecha y hora fijadas por el 
acto de apertura a desarrollarse en Montevideo 
1012, Piso 2° D, CABA, Coordinación de Com- 
pras y Contrataciones. 

Apertura: 29.12.2010 - 12:00 hs. 

Valor del pliego: Sin costo. 

e. 01/12/2010 N° 147081/10 v. 02/12/2010 



Ventas y 
Ofrecimientos 
del Estado 



CONCESIONES 



EJERCITO ARGENTINO 
AGR AA EJ 601-EC 
LICITACIÓN PUBLICA N° 50/2010 
Expediente N° DA 10-0489/5 

OBJETO: Concesión servicio de peluque- 
ría. 

Lugar y horario consulta de pliegos: AGR AA 
EJ 601 - EC de lunes a viernes 8:15 a 13:00 hs. 

Lugar y horario de retiro de pliegos: AGR AA 
EJ 601 - EC de lunes a viernes 8:15 a 13:00 hs. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: 
AGR AA EJ 601 - EC de lunes a viernes 8:15 a 
13:00 hs. y hasta 26DIC10 - 09:00 hs. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: AGR 
AA EJ 601 - EC - 27DIC2010 - 09:00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, 
Accediendo al Link "Transparencia". 

e. 02/12/2010 N e 147712/10 v. 03/12/2010 



Locaciones 



INMUEBLES (LOC) 



MINISTERIO PUBLICO 
PROCURACIÓN GENERAL 
DE LA NACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 11/2010 

OBJETO: Locación de un Inmueble para ser 
utilizado como Archivo de Documentación y 
Bienes de Uso del Ministerio Público Fiscal 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Bs. 
As. 

Pliego sin cargo. 

Consulta del pliego: Sección Contrataciones 
- www.mpf.gov.ar - contrataciones@mpf.gov. 
ar - Av. de Mayo 760 - 4to. Piso - Oficina 419 - 
CABA de 9 a 15 horas. 

Presentación de ofertas: Hasta el 10/12/10 a 
las 11 horas en Av. de Mayo 760 - 4to. Piso - 
Oficina 425 - CABA. 

Apertura: 10/12/10 a las 11 horas en Av. de 
Mayo 760 - 4to. Piso - Oficina 425 - CABA. 

e. 02/12/2010 N s 148480/10 v. 03/12/2010 



Preadjudicaciones 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 09/2010 
Expediente Nro. 74634 

Objeto: Facultad de Odontología. Edificio 
Anexo Aulas 1 o Etapa. (Obra Pública Ley 13.064) 

Horario y lugar de consulta del expediente: 
Dirección General, de Contrataciones, Maipú 
1065, Of. 248 2do. Piso, TE. 0341-4201242 - 
2000 - Rosario, en el horario de 8 a 12 hs. 

Preadjudicatario: PREMART SRL - Avda. 
Córdoba 859 - P 2 "A" - Capital Federal. 



Renglón preadjudicado N° 0456 
Precio unitario: $911.114.- 
Precio total: $911. 114.- 

e. 02/12/2010 N° 148351/10 v. 02/12/2010 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

NACIONAL 

FACULTAD REGIONAL 

SAN FRANCISCO 

COMPRA DIRECTA N° 12/2010 

Consulta del expediente: Av. De la Universi- 
dad 501 - de 16.30 a 22.00 hs. 

Preadjudicatario: 

Oferente: DARÍO MARTÍNEZ, Libertador (N) 
163 -2400 -San Francisco - Cba. 

Renglones Nros. 1, 2, 3 y 4, por $ 2644,00. 
e. 02/12/2010 N° 148374/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA 
INSTITUTO NACIONAL 
DE VITIVINICULTURA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 9/2010 
Expediente N° S93:0004554/2010 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
equipos codificadores por sistemas de impre- 
sión láser y extractores de humo. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Lugar y horarios de consulta del expediente: 
Departamento Contrataciones del I.N.V., sito en 
Avenida San Martín 430, Capital de Mendoza, 
de lunes a viernes de 07.00 a 14.00 horas. 

Preadjudicatario: MARKEM-IMAJE S.A. (Ca- 
tamarca 1380 - Martínez - Buenos Aires). 

Renglones preadjudicados: 1 al 3. 

Precios unitarios: R.1: $ 127.484,50; R.2: 
$ 103.676,33 

Precio total: Pesos un millón ciento treinta y 

un mil novecientos noventa y seis ($ 1.131.996). 

e. 02/12/2010 N° 147708/10 v. 02/12/2010 



Adj udic acione s 



MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 102/2009 

(OBRA PUBLICA) 

Expediente N° 024-99-81185354-9-123 

Objeto: Refacción y remodelación de locales 
sanitarios y kitchenettes, remodelación del sis- 
tema de seguridad de emergencia, cubiertas de 
azotea y provisión e instalación de un sistema 
de detección y extinción de incendio, en el Edi- 
ficio de ANSES sito en la Av. Paseo Colón N° 
239, C.A.B.A. 

Observaciones Generales - Adjudicación: 

Se comunica que mediante Artículo 1 o de 
la Resolución D.E.-A N° 918/2010 se han des- 
estimado en la Licitación Pública N° 102/09, 
las ofertas presentadas por las firmas RADIO- 
TRONICA CONSTRUCCIONES S.A., GRUPO 
BRUNETTA S.A., RIORCA S.R.L., ADANTI SO- 
LAZZI Y CÍA S.A., SUNIL S.A., NOVACO S.A., 
SES S.A. y ALTIERI E HIJOS S.A. 

Asimismo, por Artículo 2° de dicha Resolu- 
ción se ha adjudicado la presente Licitación 
a la firma SEHOS S.A., por un monto total de 
$5.601.262,68.- 

e. 02/12/2010 N° 148592/10 v. 02/12/2010 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

SECRETARIA GENERAL 

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y 

SUMINISTROS 

LICITACIÓN PRIVADA N° 12/2010 

Expediente N° 28.587/2010 

Objeto de la contratación: Adquisición de ins- 
trumental para la instalación de un Laboratorio 
de Comunicaciones en Casa de Gobierno y la 
Residencia Presidencial de Olivos. 
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Clase: De Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Oferente: VIDITEC S.A. 
Total adjudicado: $ 20.091,81 
Oferente: TEMTEC S.A. 
Total adjudicado: $ 176.100,00 
Total: $196.191,81. 

e. 02/12/2010 N° 148341/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

ANSES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 16/2010 

Expediente N° 024-99-81216789-4-123 

Objeto de la contratación: Adquisición de Mo- 
biliario- PAC 2010. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: ARGUAY EQUIPAMIENTOS S.A. 

Total adjudicado: $ 391.920,00.- (Pesos tres- 
cientos noventa y un mil novecientos veinte). 

Oferente: ASBIMAR de PAULA ANDREA 
MARCÓTE. 

Total adjudicado: $ 1.851.000,00.- (Pesos un 
millón ochocientos cincuenta y un mil). 

Oferente: EQUIPAR MOBILI S.A. 

Total adjudicado: $ 1.899.400,00.- (Pesos 
un millón ochocientos noventa y nueve mil 
cuatrocientos). 

Oferente: PRODMOBI S.A. 

Total adjudicado: $ 2.657.730,00.- (Pesos dos 
millones seiscientos cincuenta y siete mil sete- 
cientos treinta). 

Oferente: VIALMAR S.A. 

Total adjudicado: $ 528.154,00.- (pesos 
quinientos veintiocho mil ciento cincuenta y 
cuatro). - 

Ofertas Desestimadas por Inadmisibles: 

AC EQUIPAMIENTOS de CARLOS ALBERTO 
CABUCHE. 

Para los renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 
COOPERATIVA DE TRABAJO LA NACIO- 
NAL LIMITADA. 

Para los renglones: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 y 18. 

R.S. EQUIPAMIENTOS S.R.L. 

Para los renglones: 1, 2, 3, 4 y 5 

Ofertas Desestimadas por Inconvenientes: 

RIBEN S.A., EDUARDO FÉLIX SBRANCIA, 
DIGE S.R.L. 

Para los renglones: 1, 2, 3, 4 y 5 

SUDAMERICANA EQUIPAMIENTOS S.A. 

Para los renglones: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 y 18. 

Ofertas Desestimadas por Inadmisibles 

CONTRACT RENT S.A., ROLIC S.A. 

Para los renglones: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27 y 28 

Observaciones: Se tiene por desistida la ofer- 
ta acercada por la empresa ALDANSA S.A. en 
virtud de su voluntad de no renovar su oferta. 

Renglones adjudicados: 

ARGUAY EQUIPAMIENTOS S.A.: Renglones 
N° 1,2, 3, 4 y 5.- (Grupo N° 1) 

ASBIMAR de PAULA ANDREA MARCÓTE: 
Renglones N° 6, 7, 8 y 9.- (Grupo N° 2) 

EQUIPAR MOBILI S.A.: Renglones N° 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.- (Grupo N° 3) 
PRODMOBI S.A.: Renglones N° 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28.- (Grupos Nros. 4 y 5) 
VIALMAR S.A.: Renglones N° 29, 30, 31 y 
32.- (Grupo N° 6). 

e. 02/12/2010 N° 148598/10 v. 02/12/2010 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

SECRETARIA GENERAL 

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y 

SUMINISTROS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 39/2009 

Expediente N° 26637/2009 

Objeto de la contratación: Reparación, modifi- 
cación y adecuación de las Oficinas del Segun- 
do Piso, Antesala y Baños del Salón de la Mujer, 
ubicados en la Casa de Gobierno. Ampliación 
Contrato Obra Pública N° 216/2009. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: CONIBRA S.R.L. 

Total adjudicado: $ 202.704,08 

Total: $ 202.704,08. 

e. 02/12/2010 N° 148344/10 v. 02/12/2010 



EJERCITO ARGENTINO 
DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 45/2010 
Ejercicio: 2010 
Expediente N° IN10-0216/5 

Objeto de la contratación: Adquisición de Pro- 
ductos Lácteos. 
Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Oferente: MARTINICO S.A. 
Total adjudicado: $ 26.116,22 
Oferente: ONACE S.R.L. 
Total adjudicado: $ 1.637.811,10 
Observaciones Generales: 
No se formulan. 

e. 02/12/2010 N° 148308/10 v. 02/12/2010 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

SECRETARIA GENERAL 

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y 

SUMINISTROS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 56/2010 

Expediente N° 28957/2010 

Objeto de la contratación: Restauración y 
puesta en valor de la Escalera de las Artes de la 
Casa de Gobierno 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: INGENIERO DAVID A. BONALDI. 

Total adjudicado: $ 469.754,50 

Total: $ 469.754,50 

Observaciones Generales: 

Plazo de Ejecución: Tres (3) meses contados 
a partir del Acta de Inicio de Obra. 

e. 02/12/2010 N° 148349/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE MAR DEL PLATA 
LICITACIÓN PRIVADA N° 053/2010 
Expediente N° 1-14156-10 

Objeto: Equipamiento informático no tipificado 
(parlante y flash). 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Datos de los Actos Administrativos de 
Adjudicación: 

Tipo: Decisiones Admin. N° 184 

Ejercicio: 2010 

Fechas: 24-11-10 

Autoridad Competente: Secretario de Admi- 
nistración y Coordinación 

Dependencia: Rectorado 

Adjudicatarios: 

CUIT 30-70933244-5 

Razón Social: GRUPO NÚCLEO S.A. 

Monto adjudicado: $ 9.242,00. 

CUIT 20-17282353-0 

Razón Social: ROBERTO JAVIER MORAN 

Monto adjudicado: $ 3.200,00. 

CUIT 30-59108779-3 

Razón Social: O.A.C.I. S.A. 

Monto adjudicado: $ 29.688,40 

CUIT 30-68135258-5 

Razón Social: FEDERICO BURSCANTINI 
S.R.L. 

Monto adjudicado: $ 24.221,00. 

e. 02/12/2010 N° 148359/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

INAIN° 05/2010 

Expediente N° E-INAI-50449-2010 

Objeto: Contratación de Seguro para Cobertura 
de Vehículos pertenecientes al Instituto Nacional 
de Asuntos Indígenas. 

Tema: Resolución INAI N° 579/2010. 

Fecha: 16/11/2010 

Adjudicatario: PROVINCIA SEGUROS S.A. 

Importe total adjudicado: Pesos diez mil seiscien- 
tos siete ($ 10.607,00). 

Se comunica que se encuentra a disposición 
de los Señores oferentes la Resolución de la refe- 
rencia, por la que se dispuso la adjudicación de la 
Contratación Directa INAI N° 05/2010. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio y Su- 
ministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 19°, C.A.B.A. 
TE: (011) 4383-1448/4384-0694, o bien al conmuta- 
dor (011) 4379-3600 (ints. 3809/3810/3811), horario 
de atención al público: 10 a 13 hs. y 14 a 17 hs. 
e. 02/12/2010 N° 148662/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 194/2010 
Expediente N° E-DEPO-608-2010 

Objeto: Transporte para los Juegos Sudame- 
ricanos Escolares. 

Tema: Disposición N° 7360/2010. 

Fecha: 24/11/2010 

Adjudicatario: TURISMO EL PUENTE SA, por 
pesos seis mil trescientos sesenta ($ 6.360.-). 

Se comunica que se encuentra a disposición 
de los Señores Oferentes la Disposición de la 
referencia, por la que se dispuso la adjudicación 
de la Contratación Directa N° 194/2010. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al público: 
10a13hs. y 14a17hs. 

e. 02/12/2010 N° 148643/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 
LICITACIÓN PRIVADA N° 20/2010 
Expediente N° E-74256-2008 

Objeto: Equipos de Emergencia. 

Tema: Disposición N° 7201-2010 

Fecha: 16/11/2010 

Adjudicatarios: PROMETIN S.A., TECNO- 
ELECTRIC S.R.L., MARÁ C. AVILA, TACSO 
S.R.L., por pesos ochenta y seis mil quinientos 
sesenta y cuatro con 22/00 ($ 86.564,22.-) 

Se comunica que se encuentra a disposición 
de los Señores Oferentes la Disposición de la 
referencia, por la que se dispuso la adjudicación 
de la Licitación Privada N° 20/2010. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al público: 
10a13hs. y 14a17hs. 

e. 02/12/2010 N° 148665/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 302/2010 
Expediente N" E-76289-2010 

Objeto: Confección y terminación de 
Pantalones. 

Tema: Disposición N° 7174/2010 

Fecha: 16/11/2010 

Adjudicatario: COOP. DE TRABAJO HUER- 
TA GRANDE LTDA., por pesos dieciocho mil 
ochenta ($ 18.080,00). 

Se comunica que se encuentra a disposición 
de los Señores Oferentes la Disposición de la 
referencia, por la que se dispuso la adjudicación 
de la Contratación Directa N° 302/2010. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al público: 
10a13hs. y 14a17hs. 

e. 02/12/2010 N° 148650/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 303/2010 
Expediente N° E-40081-2010 

Objeto: Confección y terminación de 
Pantalones. 

Tema: Disposición N° 7176/2010 

Fecha: 16/11/2010 

Adjudicatario: COOP. DE TRABAJO AMADO 
OLMOS LTDA., por pesos cuarenta y siete mil 
cuatrocientos sesenta ($ 47.460,00). 

Se comunica que se encuentra a disposición 
de los Señores Oferentes la Disposición de la 
referencia, por la que se dispuso la adjudicación 
de la Contratación Directa N° 303/2010. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al público: 
10a13hs. y 14a17hs. 

e. 02/12/2010 N° 148653/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 305/2010 
Expediente N° E-62648-2010 

Objeto: Cortes de tela para Guardapolvos. 

Tema: Disposición N° 7175/2010 

Fecha: 16/11/2010 

Adjudicatario: COOP. DE TRABAJO BLANCO 
PAÍS LTDA., por pesos sesenta y cinco mil (s 
65.000,00). 

Se comunica que se encuentra a disposición 
de los Señores Oferentes la Disposición de la 
referencia, por la que se dispuso la adjudicación 
de la Contratación Directa N° 305/2010. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al público: 
10a13hs. y 14a17hs. 

e. 02/12/2010 N° 148652/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 317/2010 
Expediente N° E-84969-2010 

Objeto: Adquisición de indumentaria textil, 
remeras manga corta. 

Tema: Resolución N° 9813/2010 

Fecha: 23/11/2010 

Adjudicatario: COOPERATIVA DE TRABAJO 
LA NUEVA ARGENTINA LIMITADA. 

Importe total adjudicado: Pesos ochocientos 
mil ($ 800.000,-). 

Se comunica que se encuentra a disposición 
de los Señores Oferentes la Resolución de la 
referencia, por la que se dispuso la adjudicación 
de la Contratación Directa N° 317/2010. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al público: 
10a13hs. y 14a17hs. 

e. 02/12/2010 N° 148642/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 318/2010 
Expediente N° E-81 356-2010 

Objeto: Servicio de confección de 
Guardapolvos. 

Tema: Disposición N° 7237/2010. 

Fecha: 17/11/2010 

Por la suma de pesos veintiocho mil novecien- 
tos dieciocho ($ 28.918,00.-) 

Adjudicatario: PROYECTO CM. 

Se comunica que se encuentra a disposición 
de los Señores Oferentes la Disposición de la 
referencia, por la que se dispuso la adjudicación 
de la Contratación Directa N° 318/2010 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al público: 
10a13hs. y 14a17hs. 

e. 02/12/2010 N° 148655/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 320/2010 
Expediente N° E-84974-2010 

Objeto: Adquisición de indumentaria textil, 
remeras manga corta. 

Tema: Resolución N° 9816/2010. 

Fecha: 23/11/2010 

Adjudicatario: COOPERATIVA DE TRABAJO 
LA EMILIA TEXTIL LIMITADA 

Importe total adjudicado: Pesos ochocientos 
mil ($ 800.000,-). 

Se comunica que se encuentra a disposición 
de los Señores Oferentes la Resolución de la 
referencia, por la que se dispuso la adjudicación 
de la Contratación Directa N° 320/2010. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al público: 
10a13hs. y 14a17hs. 

e. 02/12/2010 N° 148636/10 v. 02/12/2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 321/2010 
Expediente N° E-84970-2010 

Objeto: Adquisición de indumentaria textil, 
remeras manga corta. 

Tema: Resolución N° 9814/2010. 

Fecha: 23/11/2010 

Adjudicatario: COOPERATIVA DE TRABAJO 
GRAN EMPRENDIMIENTO JULIET LIMITADA. 

Importe total adjudicado: Pesos ochocientos 
mil ($ 800.000). 

Se comunica que se encuentra a disposición 
de los Señores Oferentes la Resolución de la 
referencia, por la que se dispuso la adjudicación 
de la Contratación Directa N° 321/2010. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al público: 
10a13hs. y 14a17hs. 

e. 02/12/2010 N° 148640/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 329/2010 
Expediente N° E-84972-2010 

Objeto: Adquisición de Remeras manga corta. 

Tema: Resolución N° 9895/2010. 

Fecha: 25/11/2010 

Adjudicatario: COOPERATIVA DE TRABAJO 
TEXTIL DEL BICENTENARIO LIMITADA 

Importe total adjudicado: Pesos ochocientos 
mil ($ 800.000,-). 

Se comunica que se encuentra a disposición 
de los Señores Oferentes la Resolución de la 
referencia, por la que se dispuso la adjudicación 
de la Contratación Directa N° 329/2010. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al público: 
10a13hs. y 14a17hs. 

e. 02/12/2010 N° 148660/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 89/2010 
Expediente N° E-46772-2010 

Objeto: Adquisición de combinada para car- 
pintería de seis (6) funciones. 

Tema: Resolución N° 9729/2010. 

Fecha: 19/11/2010 

Adjudicatario: HÉCTOR AQUILES REZZONI- 
CO; PROVEMERG. 

Importe total adjudicado: Pesos novecien- 
tos setenta y nueve mil trescientos cincuenta 
($ 979.350.-). 

Se comunica que se encuentra a disposición 
de los Señores Oferentes la Resolución de la 
referencia, por la que se dispuso la adjudicación 
de la Licitación Pública N° 89/2010. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al público: 
10a13hs. y 14a17hs. 

e. 02/12/2010 N° 148646/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 92/2010 
Expediente N° E-43474-2010 

Objeto: Adquisición de Agua Potabilizada o 
mineral sin gas envasada. 

Tema: Resolución N° 9875/2010. 

Fecha: 23/11/2010 

Adjudicatario: AGUAS AÑONE DE ARGENTI- 
NA S. A. 

Importe total adjudicado: Pesos trescientos 
cuarenta y tres mil ($ 343.000). 

Se comunica que se encuentra a disposición 
de los Señores Oferentes la Resolución de la 
referencia, por la que se dispuso la adjudicación 
de la Licitación Pública N° 92/2010. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 



o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al público: 
10a13hs. y 14a17hs. 

e. 02/12/2010 N° 148657/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 98/2010 
Expediente N° E-39700-2010 

Objeto: Leche Entera en polvo. 

Tema: Resolución N° 9807/2010. 

Fecha: 23/11/2010 

Adjudicatario: ALIMENTOS VIDA S.A., por 
pesos tres millones ochocientos noventa y cua- 
tro mil ($ 3.894.000.-). 

Se comunica que se encuentra a disposición 
de los Señores Oferentes la Resolución de la 
referencia, por la que se dispuso la adjudicación 
de la Licitación Pública N° 98/2010. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al público: 
10a13hs. y 14a17hs. 

e. 02/12/2010 N° 148666/10 v. 02/12/2010 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 
LICITACIÓN PRIVADA N° 17-2010 
Legajo de Compra N° 212/10 

Objeto: Adquisición de 2 Camionetas Km. 
Monto total adjudicado: $ 296.264,00 
Actos Administrativos: Resolución Rectorado 
N° R-1460/2010. 
Fecha: 9 de noviembre de 2010 
Adjudicatario: AUTOS DEL SUR S.A. 

e. 02/12/2010 N° 148544/10 v. 02/12/2010 



La Comisión Evaluadora del EMGE propone 
adjudicar la LP 120/2010 a la firma de referencia 
-Tel. 4346-6291. 

e. 02/12/2010 N° 148755/10 v. 02/12/2010 



Dictámenes de 
Evaluación 



EJERCITO ARGENTINO 

DPTO CONT Y FIN - EMGE 

LICITACIÓN PRIVADA N° 120/2010 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN 

LP N° 120/2010 

Expediente N° ZO 10-15731/5 



Objeto de la contratación: Adq. de Bidones de 
agua y Dispensers de agua fría/caliente. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Fundamento: Oferta admisible y conveniente. 

Renglón N° 1 

Oferente: EMBOTELLADORA SANTA RITA 
S.R.L. 

Precio unitario: $ 23.288,20 

Precio total: $ 23.288,20 

Orden de mérito: 1 

Fundamento: Ofertas admisibles 

Sin Ren. Ganad 

Oferente: UNISER S.A. 

Renglón: Sin Ren. Ganad 

Oferente: DISTRIAGUA S.A 

Sin Ren. Ganad 

Oferente: AKUA S.A. 

Renglón: Sin Ren. Ganad 

Oferente: EMBOTELLADORA MAESTRO- 
JUAN S.R.L. 

Fundamento: Ofertas inadmisibles 

Por no haber presentado la Declaración Ju- 
rada de Juicios con el Estado Nacional (Formu- 
lario 14) 

Oferente: FISCHETTI Y CÍA S.R.L. 

El formulario presentado, está incompleto y 
mal asignado el número de formulario (formula- 
rio 15), con el formato de la Declaración Jurada 
de Juicios con el Estado Nacional (Formulario 
14), y el formulario 13 presentado está mal asig- 
nado el número de formulario (formulario 14). 

Oferente: AQUALINE S.A. 

Observaciones Generales: 

Consulta del expediente: Azopardo N° 250 - 
5 o Piso - Of. Contrataciones, días hábiles 0800 
a1200hs. 



GENDARMERÍA NACIONAL 

ARGENTINA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 51/2010 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 71/2010 

Expediente N° SN 0-5007/236 

Objeto: Adquisición de Uniformes para el Per- 
sonal de Oficiales y Suboficiales de la Fuerza. 

Oferente: SÁBADO URSI S.A. 

Renglones N°: 8 al 18 

Orden de mérito: 1 

Total considerado: $ 809.685,00 Incluido des- 
cuento del 5%. 

Fundamento: Oferta admisible y conveniente. 

Oferente: CONFECCIONES MARDIN S.R.L. 

Renglones N°: 3 y 5. 

Orden de mérito: 1 

Total considerado: $ 671.100,00, con mejora 
de precio incluida. 

Fundamento: Oferta admisible y conveniente. 

Oferente: VITILEO JOSÉ. 

Renglón N°: 7 (Alternativa 1). 

Orden de mérito: 1 

Total considerado: $ 117.273,00, con mejora 
de precio incluida. 

Fundamento: Oferta admisible y conveniente. 

Oferente: CONFECCIONES JOSÉ CONTAR- 
TESE Y CÍA. 

Renglón N°: 6. 

Orden de mérito: 1 

Total considerado: $ 486.250,00, con mejora 
de precio incluida. 

Fundamento: Oferta admisible y conveniente. 

Oferente: FABIANO CONFECCIONES S.R.L. 

Renglones N°: 1, 2 y 4. 

Orden de mérito: 1 

Total considerado: $ 421.700,00, con mejora 
de precio incluida. 

Fundamento: Oferta admisible y conveniente. 

Oferente: MAGULUF S.R.L. 

Renglón N°: 19. 

Orden de mérito: 1 

Total considerado: $ 206.910,00. 

Fundamento: Oferta admisible y conveniente. 

Monto total recomendado: Pesos dos millo- 
nes setecientos doce mil novecientos dieciocho 
($ 2.712.918,00), con mejora de precio incluida. 

Lugar de consulta del expediente: Departa- 
mento Contrataciones de Gendarmería Nacio- 
nal, sito en Avda. Antártida Argentina N° 1480, 
Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
el horario de 08.30 a 13.00, TE/Fax Nro. 011 
4310-2703. 

e. 02/12/2010 N° 148605/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 21/2010 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 95/10 
Expediente N° 15443/09 

Objeto de la contratación: impresión de 
Ejemplares "Explora: Las Ciencias en el Mundo 
Contemporáneo". 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Renglón N° 1 

ítem: Fascículos de Ciencias Naturales. Deta- 
lles en pliego. 

Oferente: GRÁFICA PINTER SA. 

Precio total: Pesos cuarenta y seis mil cuatro- 
cientos ochenta ($ 46.480). 

Orden de mérito: 1 o 

Fundamento: Por ser su oferta ajustada a lo 
solicitado en el pliego. 

Renglón N° 2 

ítem: Fascículos de Ciencias Sociales. Espe- 
cificaciones en pliego. 

Oferente: ARTE GRÁFICA NESDAN S.R.L. 

Precio total: Pesos veintitrés mil setecientos 
sesenta ($ 23.760). 

Orden de mérito: 1 o 

Fundamento: Por ser su oferta ajustada a lo 
solicitado en el pliego. 

Renglón N° 3 

ítem: "Cuadernillo de trabajo para docentes". 
Especificaciones en pliego. 

Oferente: GRÁFICA PINTER S.A. 

Precio total: Pesos trece mil quinientos uno 
($ 13.501). 



Orden de mérito: 1 o 

Fundamento: Por ser su oferta ajustada a lo 
solicitado en el pliego. 

Renglón N° 4 

ítem: DVD. Especificaciones en pliego. 

Oferente: TELTRON S.A. 

Precio total: Pesos ciento cincuenta y siete mil 
ciento ochenta y dos ($ 157.182). 

Orden de mérito: 1 o 

Fundamento: Por ser su oferta ajustada a lo 
solicitado en el pliego. 

Renglón N° 5 

ítem: CD. Especificaciones en pliego. 

Oferente: TELTRON S.A. 

Precio total: Pesos ciento treinta y siete mil 
treinta y cuatro ($137.034). 

Orden de mérito: 1 o 

Fundamento: Por ser su oferta ajustada a lo 
solicitado en el pliego. 

Ofertas desestimadas: Las firmas 4 COLO- 
RES S.A. y ROTATIVOS UNICOM S.R.L. decli- 
nan la oferta a fs. 1273, 1287 respectivamente. 

La oferta de la firma CASANO GRÁFICA S.A. 
es inadmisible por no acreditar el cumplimiento 
de sus obligaciones impositivas y previsionales 
(art. 28 inciso f) Decreto 1023/01. 

Consulta del expediente: Lugar/Dirección: Av. 
Santa Fe 1548, 4 o Piso (frente), CP 1060, Capi- 
tal Federal. Plazo y horario: Por el término de 5 
(cinco) días a partir de la presente publicación, 
de 10:00 a 17:00 hs. 

"El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, 
accediendo al link transparencia". 

e. 02/12/2010 N° 148584/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PRIVADA N° 23/2010 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 96/10 
Expediente N° 14568/09 

Objeto de la contratación: Adquisición de im- 
presora tipo Epson Stylus Pro 9880. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Renglón N° 1) 

ítem - Impresora Tipo Epson Stylus Pro 9880. 

Renglón N° 2) 

ítem - Insumos (2 juegos de papel y 2 juegos 
de tinta). 

Renglón N° 3) 

ítem - Servicio de mantenimiento anual. 

Oferente: SERVICIOS GLOBALES de INFOR- 
MÁTICA S.A. 

Precio total: Pesos cincuenta mil cuatrocien- 
tos dieciocho ($50.418,00). 

Orden de mérito: 1° 

Fundamento: Por ser su oferta ajustada a 
lo solicitado en el pliego y económicamente 
conveniente. 

Ofertas desestimadas: Se desestima por pre- 
cio inconveniente la oferta de la firma EDADAT 
S.A. ($ 59.986,00), al superar en un 18% aproxi- 
madamente el precio estimado para la presente 
contratación. 

Consulta del expediente: Lugar/Dirección: Av. 
Santa Fe 1548, 4 o Piso (frente), CP 1060, Capi- 
tal Federal. Plazo y horario: Por el término de 5 
(cinco) días a partir de la presente publicación, 
de 10:00 a 17:00 hs. 

"El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, 
accediendo al link transparencia". 

e. 02/12/2010 N° 148575/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
SECRETARIA DE DEPORTE 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 147/2010 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 182/2010 
Expediente N° E-DEPO 506-2010 

Objeto de la contratación: Adquisición de re- 
puestos para bomba de vacío. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Renglón N° 1 

Descripción: Cantidad: 1 

Kit de reparación para bomba modelo RV3, 
marca Edwards tipo Blade. 
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Según especificaciones. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 1: PERKIN ELMER ARGENTINA 
SRL 

Fundamento: Única oferta de menor precio 
valedero y ajustada a Pliego según Informe Téc- 
nico del Área Requirente de fs. 143. 

Precio unitario: $ 1.066,35 

Monto total preadjudicado: $ 1.066,35 

Renglón N° 2 

Descripción: Cantidad: 1 

Kit de reparación de viton, vira bomba modelo 
RV3 marca Edwards, tipo Clean y Overhault Kit. 

Según especificaciones. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 1: PERKIN ELMER ARGENTINA 
SRL 

Fundamento: Única oferte de menor precio 
valedero y ajustada a Pliego según Informe Téc- 
nico del Área Requirente de fs. 143. 

Precio unitario: $ 1.961,56 

Monto total preadjudicado: $ 1.961,56 

Renglón N° 3 

Descripción: Cantidad: 1 

Kit de reparación para bomba modelo E2M2, 
marca Edwards, tipo Blade Kit. 

Según especificaciones. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 1: PERKIN ELMER ARGENTINA 
SRL 

Fundamento: Única oferta de menor precio 
valedero y ajustada a Pliego según Informe Téc- 
nico de Área Requirente de fs. 143. 

Precio unitario: $ 1.323,06 

Monto total preadjudicado: $ 1.323,06 

Renglón N° 4 

Descripción: Cantidad: 1 

Kit de reparación de viton para bomba modelo 
E2M2, marca Edwards, tipo Clean y Overhault 
Kit. 

Según especificaciones. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 1: PERKIN ELMER ARGENTINA 
SRL 

Fundamento: Única oferta de menor precio 
valedero y ajustada a Pliego según Informe Téc- 
nico de Área Requirente de fs. 143. 

Precio unitario: $ 1.639,02 

Monto total preadjudicado: $ 1.639,02 

Renglón N° 5 

Descripción: Cantidad: 1 

Kit de reparación para bomba modelo E2M1.5, 
marca Edwards, tipo Blade Kit. 

Según especificaciones. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 1: PERKIN ELMER ARGENTINA 
SRL 

Fundamento: Única oferta de menor precio 
valedero y ajustada a Pliego según Informe Téc- 
nico de Área Requirente de fs. 143. 

Precio unitario: $ 1.513,95 

Monto total preadjudicado: $ 1.513,95 

Renglón N° 6 

Descripción: Cantidad: 1 

Kit de reparación de viton para bomba modelo 
E2M1.5, tipo Edwards, modelo Clean y Over- 
hault Kit. 

Según especificaciones. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 1: PERKIN ELMER ARGENTINA 
SRL 

Fundamento: Única oferta de menor precio 
valedero y ajustada a Pliego según Informe Téc- 
nico del Área Requirente de fs. 143. 

Precio unitario: $ 1.072,93 

Monto total preadjudicado: $ 1.072,93 

e. 02/12/2010 N° 148683/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
SECRETARIA DE DEPORTE 
LICITACIÓN PRIVADA N° 25/2010 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 175/2010 
Expediente N° E-DEPO-324-2010 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Componentes Informáticos. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Renglón: 1 

Cantidad: 5 

Descripción: Placa HPIB 82350 con su co- 
rrespondiente Firmware y Software para esta- 
ción de trabajo, versión B.01.00 o superior para 
cromatógrafo gaseoso HP 5890, acoplado a un 
detector de espectrometría de masa HP 5972. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 1: JORGE A. AZNAREZ 



Fundamento: Única oferta de menor precio 
valedero y ajustada a pliego según Informe Téc- 
nico del área requirente de fs. 144. 

Precio unitario: $ 11.500,00 

Monto total preadjudicado: $ 57.500,00 

Renglón: 2 

Cantidad: 1 

Descripción: Placa HPIB 82350 con su co- 
rrespondiente Firmware y Software para esta- 
ción de trabajo, versión B.01.00 o superior para 
cromatógrafo gaseoso HP 5890, acoplado a un 
detector de espectrometría de masa HP 5971. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 1: JORGE A. AZNAREZ 

Fundamento: Única oferta de menor precio 
valedero y ajustada a pliego según Informe Téc- 
nico del área requirente de fs. 144. 

Precio unitario: $ 11.500,00 

Monto total preadjudicado: $ 11.500,00 

Renglón: 3 

Cantidad: 2 

Descripción: Placa HPIB 82350 con su corres- 
pondiente Firmware y Software para estación de 
trabajo, versión A. 06. 03 o superior para croma- 
tógrafo gaseoso HP 5890, con detector de NPD. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 1: JORGE A. AZNAREZ 

Fundamento: Única oferta de menor precio 
valedero y ajustada a pliego según Informe Téc- 
nico del área requirente de fs. 144. 

Precio unitario: $ 11.500,00 

Monto total preadjudicado: $ 23.000,00. 

Renglón: 4 

Cantidad: 2 

Descripción: Placa HPIB 82350 con su co- 
rrespondiente Firmware y Software para esta- 
ción de trabajo, versión A. 06. 03 o superior para 
cromatógrafo gaseoso líquido de alta resolución 
HP 1050 con detector UV. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 1: JORGE A. AZNAREZ 

Fundamento: Única oferta de menor precio 
valedero y ajustada a pliego según Informe Téc- 
nico del área requirente de fs. 144. 

Precio unitario: $ 11.500,00 

Monto total preadjudicado: $ 23.000,00. 

e. 02/12/2010 N° 148678/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS GENERALES 
LICITACIÓN PRIVADA N° 32/2010 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 180/2010 
Expediente N° E-52228-2010 

Objeto de la contratación: Servicio de 
mantenimiento técnico integral de equipos 
fotocopiadores. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Renglón: 1 

Descripción: Cantidad: (12 Meses). 

Mantenimiento de 8 equipos Minolta Bizhub 
250, por un total de setenta mil (70.000) copias 
mensuales, en forma global para los OCHO (8) 
equipos. 

Según especificaciones del pliego. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 3: PERFECT COLOR S.R.L. 

Fundamento: Oferta de menor precio valede- 
ro y ajustada a pliego según Informe Técnico del 
área requirente de fs.189. 

Observaciones: Costo por copia excedente 
$ 0,022 

Importe mensual renglón 1: $ 1.631,00 

Monto total preadjudicado: $ 19.572,00 

Orden de mérito: Segundo 

Oferente N° 1: FULLCOPIER S.R.L. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor pre- 
cio valedero y ajustada a pliego según Informe 
Técnico del área requirente de fs. 189. 

Observaciones: Costo por copia excedente 
$0,04 

Importe mensual renglón 1: $ 2.280,00 

Monto total del renglón: $ 27.360,00 

Orden de mérito: Tercero 

Oferente N° 2: LÓPEZ HÉCTOR DANIEL Y 
PONCE RUBÉN ALDO SH. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor pre- 
cio valedero y ajustada a pliego según Informe 
Técnico del área requirente de fs. 189. 

Observaciones: Costo por copia excedente & 
0,042 

Importe mensual renglón 1: $ 3.616,00 

Monto total del renglón: $ 43.392,00 

Renglón: 2 

Descripción: Cantidad: (12 Meses) 



Mantenimiento de 4 equipos Sharp AR 5220, 
por un total de veinte mil (20.000) copias men- 
suales, en forma global para los CUATRO (4) 
equipos. Según especificaciones del pliego. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 3: PERFECT COLOR S.R.L. 

Fundamento: Única oferta de menor precio 
valedero y ajustada a pliego según informe téc- 
nico del área requirente de fs. 189. 

Observaciones: Costo por copia excedente 
$ 0,022 

Importe mensual renglón 2: $ 466,00 

Monto total preadjudicado: $ 5.592,00 

e. 02/12/2010 N° 148672/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS GENERALES 
LICITACIÓN PRIVADA N° 35/2010 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 178/2010 
Expediente N° E-60356-2010 

Objeto de la contratación: Servicio do mante- 
nimiento de Ascensores. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Renglón: 1 

Cantidad: 12 meses 

Descripción: Contratación de un servicio de 
mantenimiento de dos (2) Ascensores. 

Según especificaciones del pliego. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 1: ASCENSORES TESTA S.A. 

Fundamento: Única oferta de menor precio 
valedero y ajustada a pliego según Informe Téc- 
nico del área requirente de fs. 155. 

Importe mensual: $ 4.000,00 

Monto total preadjudicado: $ 48.000,00. 

e. 02/12/2010 N° 148676/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
SECRETARIA DE GESTIÓN Y 
ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 87/2010 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 177/2010 
Expediente N° E-32628-2010 



Objeto de la contratación: Adquisición de Le- 
che Entera en polvo fortificada. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Renglón N° 1: 

Descripción: 440.000 estuches de leche en- 
tera en polvo fortificada con hierro, zinc y ácido 
ascórbico, según Ley 25.459, de 800 grs., se- 
gún Pliego. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 3: SUCESORES DE ALFREDO 
WILLINER S.A. 

Fundamento: Menor precio valedero 

Observaciones: Parcial por 110.000 estuches 
por 800 grs., marca llolay 

Precio unitario: $ 18,70.- 

Precio total preadjudicado: $ 2.057.000.- 

Orden de mérito: Segundo 

Oferente N° 1: MILKAUT S.A. 

Fundamento: Menor precio valedero siguiente 

Observaciones: Parcial por 110.000 estuches 
por 800 grs., marca Fransafe 

Precio unitario: $ 18,90.- 

Precio total preadjudicado: $ 2.079.000.- 

Orden de mérito: Tercero 

Oferente N° 1: MILKAUT S.A. 

Fundamento: Menor precio valedero siguiente 

Observaciones: Parcial por 110.000 estuches 
por 800 grs., marca Fransafe 

Precio unitario: $ 18,95.- 

Precio total preadjudicado: $ 2.084.500.- 

Orden de mérito: Cuarto 

Oferente N° 1: MILKAUT S.A. 

Fundamento: Menor precio valedero siguiente 

Observaciones: Parcial por 110.000 estuches 
por 800 grs., marca Fransafe 

Precio unitario: $ 19,00.- 

Precio total preadjudicado: $ 2.090.000.- 

Orden de mérito: Quinto 

Oferente N' 1: MILKAUT S.A. 

Fundamento: Menor precio valedero siguiente 



Observaciones: Parcial por 110.000 estuches 
por 800 grs., marca Fransafe 

Precio unitario: $ 19,05.- 

Precio total: $ 2.095.500.- 

Orden de mérito: Sexto 

Oferente N° 3: SUCESORES DE ALFREDO 
WILLINER S.A. 

Fundamento: Menor precio valedero siguiente 

Observaciones: Parcial por 110.000 estuches 
por 800 grs., marca llolay 

Precio unitario: $ 19,15.- 

Precio total: $2.106.500.- 

Orden de mérito: Séptimo 

Oferente N° 2: ALIMENTOS VIDA S.A. 

Fundamento: Menor precio valedero siguiente. 

En virtud de su extemporaneidad, conforme lo 
establecido en el Punto 6 de las Cláusulas Par- 
ticulares de la presente Licitación, no se ha con- 
siderado la presentación efectuada por la firma 
ALIMENTOS VIDA SA. (oferta 2), incorporada a 
fojas 403/refoliado 410), por la que solicitó rea- 
lizar mejora de oferta conforme lo establecido 
en la Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa. 

Observaciones: Parcial por 110.000 estuches 
por 800 grs., marca Vidalac. 

Precio unitario: $ 19,19.- 

Precio total: $2.110.900.- 

Orden de mérito: Octavo 

Oferente N° 4: COMPAÑÍA REGIONAL DE 
LÁCTEOS ARGENTINA S.A. 

Fundamento: Menor precio valedero siguiente 

Observaciones: Parcial por 110.000 estuches 
por 800 grs., marca Corlasa. 

Precio unitario: $21,20.- 

Precio total: $ 2.332.000.- 

e. 02/12/2010 N° 148685/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

COORDINACIÓN MONITOREO 

DE DEPÓSITOS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 91/2010 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 181/2010 

Expediente N° E-41 424-2010 



Objeto de la contratación: Adquisición de in- 
sumos para embalajes. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferta desestimada en la presente licitación: 

Oferente N° 6: EMPACK INC S.R.L. 

Fundamento: Por no presentar certificado 
fiscal para contratar vigente al momento de la 
apertura, según lo establecido en la Resolución 
AFIP 1814/05 y modificatorias, ni presentar 
Constancia de inscripción en el SIPRO, incum- 
pliendo los artículos 12° y/o 13° de la Resolución 
ME 834/2000. 

Renglón N° 1 

Descripción: Cantidad: Cuarenta y tres mil 
(43.000). 

Cajas de Cartón Corrugado de papel marrón 
interior y exterior. 

Según especificaciones del pliego. 

Oferta desestimada en el presente renglón: 

Oferente N° 3: MELENZANE S.A. 

Fundamento: Por no detallar la totalidad de 
las especificaciones técnicas establecidas en el 
Pliego y por exceder ampliamente el valor esti- 
mado para el presente renglón, según Informe 
Técnico del Área Requirente de fs. 355. 

Observaciones: Renglón Fracasado. 

Fundamento: No se obtuvieron ofertas 
válidas. 

Renglón N° 2 

Descripción: Cantidad: Cinco mil novecientas 
(5.900) Bobinas. 

Film strech manual. 

Según especificaciones del pliego. 

Oferta desestimada en el presente renglón: 

Oferente N° 1 : WELLPACK S.A. 

Fundamento: Por no cumplir la totalidad de 
las especificaciones técnicas establecidas en el 
Pliego según Informe Técnico del Área Requi- 
rente de fs. 355. 

Oferente N° 3: MELENZANE S.A. 

Fundamento: Por no cumplir la totalidad de 
las especificaciones técnicas establecidas en el 
Pliego según Informe Técnico del Área Requi- 
rente de fs. 355. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 4: EMBAL CENTER S.A. 

Fundamento: Única oferta de menor precio 
valedero y ajustada a Pliego según Informe Téc- 
nico del Área Requirente de fs. 355. 

Precio unitario: $ 55,25. 
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Monto total preadjudicado: $ 325.975,00. 

Renglón N° 3 

Descripción: Cantidad: Siete mil (7.000) 
Rollos. 

Rollos de cinta adhesiva de polipropileno. 

Según especificaciones del pliego. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 2: EMPAQUES INDUSTRIALES 
S.A. 

Fundamento: Oferta de menor precio valede- 
ro y ajustada a Pliego según Informe Técnico del 
Área Requirente de fs. 355. 

Precio unitario: $ 6,78 

Monto total preadjudicado: $ 47.460,00 

Orden de mérito: Segundo 

Oferente N° 4: EMBAL CENTER S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta menor precio 
valedero y ajustada a Pliego según Informe Téc- 
nico del Área Requirente de fs. 355. 

Precio unitario: $ 8,07 

Monto total del renglón: $ 56.490,00 

Orden de mérito: Tercero 

Oferente N° 3: MELENZANE S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta menor precio 
valedero y ajustada a Pliego según Informe Téc- 
nico del Área Requirente de fs. 355. 

Precio unitario: $ 8,5867 

Monto total del renglón: $ 60.106,90 

Orden de mérito: Cuarto 

Oferente N° 1: WELLPACK S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta menor precio 
valedero y ajustada a Pliego según Informe Téc- 
nico del Área Requirente de fs. 355. 

Precio unitario: $ 8,80 

Monto total del renglón: $ 61.600,00. 

e. 02/12/2010 N° 148680/10 v. 02/12/2010 



REPÚBLICA ARGENTINA 
MINISTERIO DE JUSTICIA, 
SEGURIDAD Y 
DERECHOS HUMANOS 
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 
SUPERINTENDENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DIVISIÓN CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2010 
Ejercicio: 2010 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN 
DE OFERTAS N° 75/2010 
Expediente N° 816-01-000044/2009 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
cables de fibra óptica de diferentes metrajes y 
calibres. 

Clase: Nacional de Etapa Única 

Modalidad: Sin Modalidad 

Renglón N° 1 

Oferente: HELLERMANN TYTON S.R.L. 

Precio unitario: $ 21,85. 

Precio total: $ 19.665,00.- 

Orden de mérito: 1 

Renglón N° 2 

Oferente: HELLERMANN TYTON S.R.L. 

Precio unitario: $ 9,15.- 

Precio total: $ 134.505,00.- 

Orden de mérito: 1 

Renglón N° 3 

Oferente: HELLERMANN TYTON S.R.L. 

Precio unitario: $ 7,74.- 

Precio total: $ 206.658,00. 

Orden de mérito: 1 

Renglón N° 4 

Oferente: HELLERMANN TYTON S.R.L. 

Precio unitario: $ 6,44.- 

Precio total: $ 30.912,00.- 

Orden de mérito: 1 

Renglón N° 5 

Oferente: HELLERMANN TYTON S.R.L. 

Precio unitario: $ 6,09. 

Precio total: $ 24.055,50. 

Orden de mérito: 1 

Renglón N° 6 

Oferente: HELLERMANN TYTON S.R.L. 

Precio unitario: $ 9,82.- 

Precio total: $ 92.308,00.- 

Orden de mérito: 1 

Renglón N° 7 

Oferente: HELLERMANN TYTON S.R.L. 

Precio unitario: $ 8,55. 

Precio total: $ 88.065,00. 

Orden de mérito: 1 

Renglón N° 8 

Oferente: HELLERMANN TYTON S.R.L. 

Precio unitario: $ 7,48.- 

Precio total: $ 373.252,00. 

Orden de mérito: 1 

Renglón N° 9 

Oferente: HELLERMANN TYTON S.R.L. 

Precio unitario: $ 6,94.- 

Precio total: $ 474.696,00.- 

Orden de mérito: 1 



Oferta Desestimada: TECOAR S.A. - Oferta 
Base y Alternativa 

Fundamento: Precios cotizados 

inconvenientes. 

Oferta Desestimada: SYSTEMNET S.A. 

Fundamento: Artículo N° 141 del Anexo 
al Decreto N° 436/2000. Asimismo, los pre- 
cios cotizados para su Oferta Base resultan 
inconvenientes. 

Observaciones Generales 

Licitación Pública N° 10/2010 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 
75/2010 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE 
OFERTAS 

I.- Vuelve a consideración y dictamen de 
esta Comisión Evaluadora de Ofertas, el ex- 
pediente en vista, originado en la tramitación 
de la Licitación Pública N° 10/2010 substan- 
ciada para la "Adquisición de cables de fibra 
óptica de diferentes metrajes y calibres", soli- 
citada por la División Redes. 

II.- Del acta de apertura de ofertas surge 
que se han recibido tres (3) sobres cerrados 
pertenecientes a las firmas HELLERMANN 
TYTON S.R.L., TECOAR S.A. y SYSTEMNET 
S.A., con sus correspondientes propuestas 
económicas. 

III.- Obra anexada Nota SIGEN N° 
4186/2010 GNyT por la que el órgano de con- 
tralor informa que atento la especificidad del 
objeto del llamado y las particulares caracte- 
rísticas de las prestaciones a ser brindadas, 
no le ha sido factible relevar por los canales 
habituales precios representativos de merca- 
do, por lo que no informa el Precio Testigo 
solicitado. 

IV.- Con fecha 05 de agosto de 2010 la 
firma HELLERMANN TYTON S.R.L. presen- 
tó escrito por el que efectúa observaciones 
a las propuestas de las empresas TECOAR 
S.A. y SYSTEMNET S.A., producto de la vis- 
ta y análisis de las ofertas presentadas en la 
licitación de referencia. 

V.- Obra anexado informe técnico elabora- 
do por la División REDES por el que se eva- 
luó si los elementos ofrecidos se ajustaban a 
lo solicitado y si sus precios eran equitativos 
y corrientes en plaza, arribando a las siguien- 
tes conclusiones: 

• HELLERMANN TYTON S.R.L: Del aná- 
lisis de la documentación aportada y de la 
folletería obrante de fojas 286 a 304 surge 
que la marca de los cables ofrecidos es HE- 
LLERMANN TYTON, siendo su origen Brasil. 
En cuanto al cumplimiento de las Normas 
requeridas en las Especificaciones Técnicas 
del Pliego licitatorio no se pudo determinar 
su cumplimiento, por lo que debería requerír- 
sele a la oferente Declaración Jurada sobre 
el cumplimiento para los Renglones 1 a 5: a) 
Normas ASTM D148, tipo II, clase C, Catego- 
ría 4, grado J4 de la chaqueta externa, identi- 
ficación del cable; b) Norma G-652 de la ITU- 
T de los ensayos de los parámetros ópticos; 
c) Normas IEC 793-1 método C1C, debiendo 
ser efectuadas sobre el 100% de los carretes 
con relación a la uniformidad de atenuación; 
c) Norma IEC 7941 E1/AMD 2, con relación 
a la tracción de la fibra; d) Norma IEC 794-1 
E3/AMD 2, con relación a la compresión de 
la fibra, e) Norma IEC 794-1 E7 del Impacto 
de la fibra; f) Norma IEC-794-1 E7 para la 
Torsión de la fibra, g) Norma IEC 794-1 F5 
para estanquiedad al agua. Renglones 6 a 9: 
a) Norma ASTM D148, tipo II, clase C, Cate- 
goría 4, grado J4 con relación a la chaqueta 
externa, Identificación del cable, b) Norma 
G-652 de la ITU-T con relación a los ensayos 
de los parámetros ópticos de las fibras, c) 
Norma IEC-793-1 método C1C, debiendo ser 
efectuadas sobre el 100% de los carretes con 
relación a la uniformidad de atenuación, d) 
Norma IEC 794-1 E1/AMD 2 con relación a la 
tracción de la fibra, e) Norma IEC 794-1 E3/ 
AMD 2 con relación a compresión de la fibra; 
f) Norma IEC 794-1 E7 con relación al impac- 
to de la fibra, torsión de la fibra, g) Norma 
IEC 794-1 F5 con relación a la estanquiedad 
al agua. Si la firma declarara que los cables 
ofrecidos cumplen con las normas citadas 
precedentemente los mismos se ajustarían a 
lo solicitado. Con relación a los valores ofer- 
tados los mismos resultan ser equitativos y 
corrientes en plaza, para la marca cotizada. 

• TECOAR S.A.: Del análisis de la docu- 
mentación aportada y de la folletería obrante 
de fojas 388 a 399, 402 a 411, 421 surge que 
la marca de los cables ofrecidos es NEXANS 
OPTEL, siendo su origen Argentina. Cabe 
acotar que de consulta efectuada a la página 
web de la citada fabricante, surge que la mis- 
ma pertenece al Grupo Global "NEXANS", 



siendo su fabricante local NEXANS OPTEL 
S.A. Los cables cotizados cumplen con las 
Normas requeridas en las Especificaciones 
Técnicas. En cuanto a su Oferta Base y Al- 
ternativa la diferencia estaría dada por los 
valores cotizados, siendo los mismos NO 
equitativos y corrientes en plaza, para la 
marca cotizada. 

• SYSTEMNET S.A: Del análisis de la docu- 
mentación aportada y de la folletería obrante 
de fojas 481 a 487, 621 y 622 surge que la 
marca de los cables ofrecidos es NEXANS 
OPTEL, siendo su origen Argentina, como se 
puede determinar de las inscripciones de los 
dibujos de la folletería obrante a fojas 482, 
485 y Declaración Jurada de Compre Argen- 
tino de fojas 621. La información fue corrobo- 
rada mediante consulta a la página web de la 
firma NEXANS OPTEL S.A. Los cables co- 
tizados cumplen con las Normas requeridas 
en las Especificaciones Técnicas. En cuanto 
a su Oferta Base y Alternativa la diferencia 
estaría dada por los valores cotizados, sien- 
do los precios ofertados para su propuesta 
base NO equitativos y corrientes en plaza, 
mientras que los de propuesta alternativa re- 
sultan equitativos y corriente en plaza para la 
marca cotizada. Se deja constancia, que esta 
requirente recomienda que la fibra óptica a 
adquirir sea de fabricación nacional, siendo 
que esta posibilita, llegado el caso, su rápido 
reemplazo. 

VI. En base al informe técnico elaborado 
por la dependencia requirente y del estudio 
de la documentación, esta Comisión Evalua- 
dora de Ofertas advirtió: 

TECOAR S.A.: Los precios cotizados para 
su Oferta Base y Alternativa no son equi- 
tativos y corrientes en plaza para la marca 
cotizada, motivo por el cual correspondería 
desestimar su oferta por inconveniente. 

SYSTEMNET S.A.: Los precios cotizados 
para su Oferta Base no son equitativos y 
corrientes en plaza para la marca cotizada, 
motivo por el cual correspondería desestimar 
su Oferta Base por inconveniente. 

VIL- Analizadas las ofertas de las firmas 
HELLERMANN TYTON S.R.L. y SYSTEM- 
NET S.A. -Oferta Alternativa-, se advirtió la 
necesidad de intimarlas, previo a aconsejar 
el temperamento para concluir el procedi- 
miento, a la subsanación de los defectos 
que presentaban sus propuestas, conforme 
lo dispuesto en el Artículo 141 del Anexo al 
Decreto N° 436/2000. 

Las firmas licitadoras fueron fehaciente- 
mente notificadas. 

VIII.- La firma HELLERMANN TYTON 
S.R.L. dio cumplimiento a la intimación 
cursada. 

La firma SYSTEMNET S.A. presentó docu- 
mentación en respuesta a la intimación cur- 
sada, no obstante ello corresponde señalar: 

• Acreditar facultades del Sr. Agustín Jorge 
BACIGALUPO para emitir Declaración Ju- 
rada del tenor de la obrante a fojas 621 en 
nombre de la firma NEXANS OPTEL S.A. 

La firma se limitó a presentar copia simple, 
sin estar la misma suscripta por represen- 
tante legal alguno de la oferente, de Poder 
General Amplio a favor del Sr. BACIGALUPO 
del que surge que el mismo debe actuar en 
forma conjunta con otro mandatario clase A. 

• Cumplir con la Resolución N° 39/2005 de 
la Subsecretaría de la Gestión Pública para 
la incorporación en SIPRO de las Declara- 
ciones Juradas de Habilidad para Contratar 
con la Administración Pública Nacional y de 
Juicios con el Estado Nacional, anexadas 
con su oferta, y presentar constancia de su 
cumplimiento, habida cuenta que no consta 
la realización de dicho procedimiento con 
anterioridad. 

La firma anexó ambas Declaraciones Jura- 
das con datos de un procedimiento de selec- 
ción llevado a cabo por otra unidad operativa 
de contrataciones. Con fecha 29/06/2010 
consta carga,validada por el SIPRO y sin 
aprobación, de las mismas. 

• Plasmar la información en el formulario 
Anexo III "Órganos de Gobierno", debiendo 
consignarse la fecha de inicio y finalización 
de los mandatos (del Presidente y Directo- 
res), cumplir con la Resolución N° 39/2005 
de la Subsecretaría de la Gestión Pública 
para su incorporación en SIPRO y presentar 
constancia de su cumplimiento, habida cuen- 
ta que en la citada base de datos los man- 
datos se encuentran vencidos al 02/08/2003. 

La Declaración Jurada anexada no se co- 
lige con el Acta de Designación de Autorida- 
des presentada; habida cuenta que los man- 
datos se extienden, conforme el citado do- 



cumento, desde el 06/06/2008 al 31/12/2011. 
Consta carga validada por el SIPRO de fecha 
29/06/2010, no aprobada, con los errores 
señalados. 

• Presentar Informe de Balances de Cie- 
rre de Ejercicio al 31/12/2008 y 31/12/2009, 
completando los datos del Procedimiento de 
Selección y plasmando la información con- 
signada en los Estados Contables anexados 
con su oferta y los de las obleas de certifi- 
cación del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas, cumplir con la Resolución N° 
39/2005 de la Subsecretaría de la Gestión 
Pública para su incorporación en SIPRO y 
presentar constancia de su cumplimiento. 

En la Declaración Jurada anexada no se 
consignaron los datos del presente Procedi- 
miento de Selección y los de Certificación de 
los Balances presentados con su oferta. Con 
fecha 29/06/2010 consta carga validada por 
el SIPRO y sin aprobación, la que fuera reali- 
zada en torno de trámite contractual realizado 
por otra Unidad Operativa de Contrataciones. 

• Presentar, en el formulario respectivo 
Informe de Principales Clientes años 2007, 
2008 y 2009, consignando los datos del pre- 
sente Procedimiento de Selección, cumplir 
con la Resolución N° 39/2005 de la Subse- 
cretaría de la Gestión Pública para su incor- 
poración en SIPRO y presentar constancia 
de su cumplimiento. 

En el informe anexado no se consignaron 
los datos del presente Procedimiento de Se- 
lección. Con fecha 29/06/2010 consta carga 
validada por el SIPRO y sin aprobación, la 
que fuera realizada en tomo de trámite con- 
tractual realizado por otra Unidad Operativa 
de Contrataciones. 

IX.- Por lo expuesto precedentemente y 
dado que hasta aquí estas actuaciones han 
tramitado acorde a las disposiciones legales 
vigentes, es opinión de esta Comisión Eva- 
luadora de Ofertas se dicte acto administra- 
tivo adjudicando a la firma HELLERMANN 
TYTON S.R.L. los Renglones Nros. 1 a 9 de 
la presente Licitación Pública N° 10/2010, 
por ajustarse a lo solicitado y ser sus precios 
equitativos y corrientes en plaza; y deses- 
timando las ofertas de las firmas TECOAR 
S.A. -Ofertas Base y Alternativa- por ser los 
precios cotizados inconvenientes, SYSTEM- 
NET S.A. por no haber dado cumplimiento 
en forma satisfactoria a la intimación cursada 
y, asimismo, su Oferta Base por ser los precios 
cotizados inconvenientes. 

e. 02/12/2010 N° 148704/10 v. 02/12/2010 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2/2010 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 5/2010 

Expediente N° S01: 041 2447/2009 

Objeto: Provisión de Indumentaria necesaria 
para los Agentes del Régimen de Fiscalización 
del Transporte de Granos y Ganado. 

Consulta del expediente: Dirección General 
de Administración - Dirección Compras y Con- 
trataciones - Hipólito Yrigoyen 250 - Piso 7° Ofi- 
cina 710 - Capital Federal - Horario de atención 
de 10:00 a 13:00 hs. y de 13:30 a 16 horas. 

CONFAL S.A. CUIT N° 30-70794070-7 

Oferta más conveniente que se ajusta un todo 
a lo requerido de acuerdo al informe técnico de 
fojas 205/209. 

Renglón N° 1:$ 1.844,40 

Renglón N° 2: $2.130,60 

Renglón N° 5: $2.237,10 

Renglón N° 7: $644,10 

Renglón N° 8: $ 68,70 

Renglón N° 9: $1.239,90 

Total de la oferta: $ 8.164,80 

DINARDO CONFECCIONES de JOSÉ GUI- 
LLERMO DINARDO - CUIT N° 20-14901688-1 

Oferta más conveniente que se ajusta un todo 
a lo requerido de acuerdo al informe técnico de 
fojas 205/209. 

Renglón N° 3: $ 5.370,00 

Renglón N° 4: $ 4.170,00 

Renglón N° 6: $ 5.250,00 

Total de la oferta: $ 14.790,00 

El seguimiento de este procedimiento podrá 
ser consultado en el sitio Web de la Oficina 
Nacional de Contrataciones, www.argentina- 
compra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo 
"Contrataciones Vigentes". 

e. 02/12/2010 N° 148740/10 v. 02/12/2010 
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Ventas / Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Sede Central: Suipacha 767 (11:30 a 16:00 hs.) Tel.: (011) 5218-8400 // Delegación Tribunales: Libertad 469 (8:30 a 14:30 hs.) Tel.: {011} 
4379-1 979 // Delegación Colegio Público de Abogados: Av. Corrientes 1 441 . Entrepiso {1 0:00 a 1 5:45 hs.) Tel.: (01 1) 4379-8700 (int. 236) // 
Delegación Inspección General de Justicia: Moreno 251 (8.30 a 1 1 .30 hs.). TeL: (01 1 } 4343-0732/241 9/0947 {int. 6074) //NUEVA Delegación 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas: Viamonte 1549. Planta Baja (12:00 a 17:00 hs.) Tel.: 5382-9535. 




